^  МаІакЬоѵвкі  (А.)  РЬагтасо1о^,^у  оі  СЫогаІаписІе  (АЬ^и.  Ь   ^ 

(  \Ю  іі.  38)  [іи  Вивзіап],  8ѵо.  _   -^,  ]  

О  ШугСС.  оіо^-  '()0  ж  32. 
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риузіоьоаісль  егкестз  ор  сньопльлміое. 

Бг.  МаІакЬоѵзкі,  іп  огсіег  4о  зЬисІу  Ыіе  рЬуаіоІойісаІ 
асЬіоп  оі  сЫогаІатісІе,  Ьаз  тайе  ап  еІаЬогаЬе  вегіев  о?  ех- 
регішепіз  оп  тоге  Іііап  аіхЬу  ^го^з,  йо^з,  аиіі  гаЬЬіів.  Ив 
йп(із  4Ьа1і  сЫогаІатісІе  із  опіу  роізопоиз  ко  ^го^з  \ѵ1іеп 
ЁІѵеп  іп  ѵегу  Іагде  (Іозез.  Іі  (1і8о^^е^8  іііе  собгйшайп^ 
аррагаѣііа  аНег  Ііаѵіп^  йгзЬ  сІіпііпізЬесі  іЬѳ  геііехез  ;  ій 
йітіпізЬез  іііе  Ьепсіепсу  Ьо  тоѵешепЬ,  ргоііисіпй  а  сопіІШоп 

диіезсепсе  ;  ІЬ  йгаѣ  зіоѵѵз  апй.  иіьітаііеіу  рагаіузез  ЬЬв 
хезрігаѣогу  тоѵетепіз.  Тііе  ЬеагЬ'з  сопЬгасЬіопь  арреаг  аѣ 
ЙГЗІ:  ѣо  Ъе  зѣгепдІіЬепесІ,  Ъи<;  сагсііас  рагаіувіа  із  иІіітаЬеІу 
ргойисей.  Іп  лѵагт-ЫоосіесІ  апішаіз — сіойз  апй  гаЪЬіІіз — 
віеер  із  іпйисей  Ьу  асМоп  оп  ѣііе  Ьгаіп,  ііів  іггііаЬіІіЬу  оі 
Ьоіііі  Ьгаіи  апсі  зріпаі  согсі  Ьеіпд  (ЗітіпізЬесІ.  Ав  іп  ігодв 
ѢЬеге  із  іпіегіегепсе  \у11;Ь  ЬЬе  соогсііпаііпе  арраіаЬиз,  апсі 
ѢЬіэ  із  йие  *о  асЬіоп  оп  іЬе  сепЬгаІ  пегѵоиз  зузкет.  Тіів 
гейехез  аге  (Іітіпізііесі  ігот  асЬіоп  оп  ІЬе  іейех  сепѣгев 
8І1;иа1іе(і  іп  ѣЬе  зріпаі  согіі.  ТЬе  Ыооі  ргеззиге  із  Іотѵегесі 
ігот  а  рага1у8Іп§  асЬіоп  оп  Ше  ѵазо-тоЬог  сепЬге.  ТЬе 
Ьеагк'з  Ъеаѣз  Ьесоте  тоге  гарісі  й-ош  асііои  оп  ѣЬе  сепЬгаІ 
сагііас  іпЬіЪікогу  аррагаѣиз.  Тііе  іггііаЪіИку  оі  Ше  гезрі- 
гаѣогу  сепііге  ія  іпсгеазей.  ТЬе  ѣетрегакиге  із  1оѵі'еге(і 
ЬоіЬ  Ъесаизе  о^  (ІітіпізЬесі  Іозз  о^  Ьеа*  Ьош  Ьке  вигіасе  о{ 
ѢЬе  Ъойу  ап(і  Ьесаиае  оі  а  сіесгеазе  іп  4Ье  ^епегаііоп  оі 
Ьеаѣ.    Іп  ѣЬе  саае  оі  <іо§8  ѢЬе  дазіго-іпкезЬіпаІ  аувѣеш  ѵ?аа 
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Ученый  Секретарь  Насиловъ. 


Послѣ  введенія  Либрейхомъ  въ  1869  г.  въ  употребленіе  хло- 
ралъ-гидрата  вопросъ  о  вѣрномъ  и  постоянномъ  свотворномъ  агентѣ 
считался  нѣкоторое  время  блестяще  рѣшенным  ь.  Но  затѣмъ  рядомъ 
наблюденій  было  констатировано  его  неблагопріятное  вліяніе  на 
кровообращеніе  и  дыханіе,  и  зтимъ  было  внесено  значительное  огра- 
пиченіе  его  употрѳбленія.  Въ  числѣ  первыхъ  Гюблеръ  прямо  зая- 
вилъ,  что  хлоралъ-гидратъ  иногда  дѣйствуетъ  какъ  сердечный  ядъ  (1). 
Самъ  ЬіЬгеісІі  въ  1871  г.  говоритъ,  что  хлоралъ-гидратъ  долженъ 
быть  употребляемъ  съ  осторожностью  у  сердечно  больныхъ  (28). 
Послѣ  этого  естественно  явилось  стремленіе  открыть  столь  же  вѣр- 
ное  и  постоянное  снотворное  средство  какъ  хлоралъ-гидратъ  и  въ 
тоже  время  не  иыѣющее  его  дурнаго  вліянія  на  кровообращеніе. 
Поиски  дѣлались  въ  различныхъ  направленіяхъ.  Результатомъ  ихъ 
между  прочимъ  было  предлолсеніе  гипнона,  уретана,  паральдегида, 
метилала,  амиленгидрата  ек, — частью  уже  оставленныхъ  въ  настоя- 
щее время,  такъ  какъ  многіе  изъ  нихъ  уступали  хлоралъ-гидрату 
въ  вѣрности  снотворнаго  дѣйствія  и  не  были  свободны  отъ  его  или 
нныхъ  недостатковъ.  Послѣ  многихъ  болѣе  или  менѣе  неудачныхъ  по- 
пытокъ  снова  вернулись  къ  хлоралу  въ  надеждѣ  пользоваться  его 
хорошими  свойствами,  а  дурныя  стороны  устранить  путемъ  хими- 
ческаго  соединенія  его  съ  веществами  группы  КНз,  имѣющими  свой- 
ство возбуждать  центры  продол говатаго  мозга,  парализуемые  хло- 
ралъ-гидратомъ.  Эта  надежда  тѣмъ  болѣе  казалась  осуществимой, 
что  хлоралъ,  подобно  всѣмъ  альдегидамъ,  легко  образуетъ  не  только 
съ  аыміакомъ,  но  и  съ  аминами  и  амидами  химнческія  тѣла  пу- 
темъ прямого  соединенія. 

Однимъ  изъ  наиболѣе  новыхъ  и  наиболѣе  надѣлавшихъ  шуму 
въ  Германской  медицинской  прессѣ  результатовъ  попытокъ  въ  этомъ 
направленіи  является  предложенный  профессоромъ  Мерингомъ  хлора- 
ламидъ.  Оиъ  выдѣлывается  Берлинской  химическою  фабрикою  на 
акціяхъ  (бывшей  Шеринга),  изъ  которой  мы  и  получали  этотъ  пре- 
паратъ  для  пашихъ  изслѣдованій.  Способъ  фабричнаго  производства 
хлораламида,  какъ  патентованнаго  средства,  не  опубликованъ.  По 
изслѣдованіямъ  химиковъ   хлораламидъ  есть  продуктъ  лрямаго  сое- 
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диненія  трихлоруксуснаго  альдегида  или  хлорала  (безводнаго)  съ 
формамидомъ. 

СС1зС<н  +  нС0КН=-СС1зС~  н 

Изъ  этого  слѣдуетъ,  что  соотвѣтственно  своему  составу  и  спо- 
собу происхожденія  продуктъ  этотъ  долженъ-бы  называться  хло- 
ралъ- формамидомъ  (сЫогаІит  Гогтатійаіпт),  а  не  хдоралами- 
домъ,  какъ  назвалъ  его  Мерингъ. 

Препаратъ  этотъ,  (2),  (3),  (26  и  друг.),  представляетъ  бѣлые, 
полупрозрачные,  блестящіе  мелкіе  кристаллы,  горьковатаго  вкуса, 
безъ  запаха.  Онъ  плавится  при  115"  и  при  перегонкѣ  разлагается 
на  свои  компоненты.  Онъ  быстро  разлагается  ѣдкими  щелочами  и 
медленно  угле-и  двууглекислыми  щелочами.  Онъ  разлагается  также 
водой  съ  і"  превышающей  60°.  Разведенныя  кисюты  не  дѣйствуютъ 
на  него  вовсе.  Азотно-кислое  серебро  не  измѣняетъ  ни  водные  ни 
спиртные  растворы  хлораламида.  Водные  растворы  хлораламида  проч- 
ны и  сохраняются  безъ  измѣненій  довольно  долгое  время,  но  Аіі 
(8)  заявилъ,  что  при  болѣе  долгомъ  стояніи  хлораламидъ  выпадаетъ 
частью  изъ  этихъ  растворовъ.  По  мнѣнію  большинства  хлораламидъ 
растворяется  медленно  въ  10  и  даже,  по  нѣкоторымъ  авторамъ,  въ 
9  частяхъ  холодной  воды  и  гораздо  скорѣе  въ  теплой.  Но  А1І;  (8) 
и  ЗсЬаіТег  (13)  считаютъ  хлораламидъ  растворяющимся  въ  15  ч. 
воды,  мы  же  считаемъ  растворимость  хлораламида  еще  меньшей,  а 
именно  1:20  холодной  воды,  о  чемъ  упоминаемъ  ниже  болѣе  по- 
дробно. Въ  957о  спиртѣ  хлораламидъ  растворяется  легко,  а  именно 
1:1Ѵ2.  Въ  виду  этихъ  свойствъ  хлораламида  большинство  авторовъ 
предлагаетъ  назначать  его  въ  растворахъ  слегка  подкисленныхъ 
или  съ  незначительвымъ  прибавленіемъ  спирта  и  никогда  не  назначать 
его  въ  щелочныхъ  растворахъ. 

Имѣя  въ  виду,  что  хлораламидъ  з'аключаетъ  въ  себѣ  около 
76,6^0  хлорала,  РізсЬег  (3)  предлагаетъ  считать  за  высшій  пріемъ 
его  4,0  рго  (І08І  и  8,0  рго  (Ііе. 

Обращаясь  къ  литературѣ  хлораламида  за  выясненіемъ  его  фи- 
зіологическихъ  и  терапевтическихъ  свойствъ,  встрѣчаемся  съ  значи- 
тельнымъ  несогласіемъ  авторовъ.  Впрочемъ  почти  всѣ  изъ  приве- 
денныхъ  нигке  авторов'ь  согласны,  что  хлораламидъ  составляетъ  до- 
вольно существенное  пріобрѣтеніе  въ  числѣ  снотворныхъ  средствъ, 
но  что  въ  то-л;е  время  онъ  не  можетъ  считаться  идеальнымъ  Ьур- 
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ііоіісит,  такъ  какъ  1)  дѣйствуетъ  не  во  всѣхъ  случаяхъ  и  2) 
иногда  вызываетъ  непрілтныя  побочныя  явленія.  Но  это  мало  опре- 
дѣляетъ  новое  Ііурпоіісит  и  могло  быть  предсказано  напередъ,  такъ 
какъ,  выражаясь  словами  Кіоі,  сГіпзотпіе  пе  реиі  ёке  ]и8исіаЫе 
{і'ип  86111  т6(1ісатеп1і,  таіз  Ьіеп  А&  т6(іісаІ;іоп8  ^иі,  еп  аррагепсе, 
8001  Іез  тоіп8  Ііурпоіісіиез;  ЬгеГ— Га^еп!,  8отпіГёгѳ  ипіѵѳгзѳі  геззетЫ 
аа  туіЬе  сіе  Іа  ГаЫе;  оп  1е  сЬегсЬе  еМІ  у  а  сЬапсе  сіе  пе  1е  Ігои- 
ѵег  іатаі8». 

Многіе  изъ  авторовъ  констатировали  отсутствіе  скорой  привычки 
къ  этому  медикаменту;  нѣкоторые  изъ  авторовъ — отсутствіе  комуля- 
тивнаго  свойства.  Но  ІІтрГепЬасІі  (18)  заявилъ  о  возможности  ко- 
мулятивнаго  свойства,  т.  к.  хлораламидъ  вызвалъ  кожную  сыпь  у 
его  2  душевно-больныхъ  послѣ  продолжитѳльнаго  употребленія  (хло- 
раламида).  Большинство  авторовъ  считаетъ  снотворное  дѣйствіе  хло- 
раламида  болѣе  слабымъ  чѣмъ  хлорала,  такъ  что  (11),  (15),  (10) 
приблизительно  3,0  сЫогаІашігіі  равняются  по  интенсивности  дѣйствія 
2,0  хлоралгидрата.  Только  На^еп  и  Ніійег  (4)  считаютъ  дѣйствіе  хлора- 
ламида  болѣе  сильнымъ  чѣмъ  дѣйствіе  хлоралгидрата.  Вопросъ,  дол- 
женъ  ли  хлораламидъ  быть  причисленъ  къ  средствамъ  вызывающимъ 
непосредственно  сонъ  у  больныхъ  и  здоровыхъ,  какъ  напр.  морфій. 
или  же  къ  средствамъ  только  усиливающимъ  физіологическія  усло- 
вія  сна,  какъ  напр.  сульфоналъ,— остается  нерѣшеннымъ  оконча- 
тельно. На^еп  и  НиПег  причисляютъ  его  къ  первой  категоріи  сно- 
творныхъ,  ли  причисляетъ  его  ко  второй. 

За  снотворную  дозу  большинство  принимаетъ  для  женщинъ  и 
лицъ  ослабленныхъ  2,0,  а  для  мужчинъ  3,0.  Часто  вызывался 
сонъ  и  дозами  значительно  меньшими;  съ  другой  стороны  давались, 
напр.  АІГомъ,  дозы  4,0  и  даже  5,0  съ  результатомъ  скорѣе  гово- 
рящимъ  за  непревышеніе  безъ  крайности  дозы  3,0.  Въ  случаяхъ,  тре- 
бующихъ  болѣе  продоллаітельнаго  употребленія  хлораламида,  совѣту- 
ютъ  держаться  дозы  2,0  и  меньше.  Большинство  совѣтуетъ  давать 
хлораламидъ  приблизительно  за  1  часъ  до  обыкновеннаго  времени 
сна  больнаго.  Ьеиоѵѵ  (9)  видѣлъ  нѣкоторое  преимущество  при  упо- 
'гребленіи  хлораламида  въ  клистирахъ.  Большинство  же  совѣтуетъ 
назначать  его  въ  обыкновенвыхъ  водныхъ  микстурахъ  съ  прибав- 
леніемъ  спирта,  сахару,  нѣсколькихъ  капель  кислоты,  или  въ  винѣ, 
водкѣ,  пивѣ  и  т.  под, 

Сонъ  наступалъ,  по  наблюденіямъ  большинства  авторовъ,  черезъ 
'/2  —  3  часа,  слѣдовательно  нѣсколько  позже  чѣмъ  послѣ  хлоралгид- 
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рата.  Продолжительность  сна  колебалась  отъ  2  до  9  и  болѣс  часовъ. 
На^еп  и  НііПег  приводятъ  случай,  гдѣ  больная  съ  астмой  при  Муосаг- 
(ІІІІ8  вслѣдствіе  склероза  артерій,  иолучившая  3,0  хлораламида,  про- 
спала безъ  пробужденія  ЗС  часовъ  и  затѣмъ  послѣ  короткаго  про- 
бужденія  еще  8  ч. 

Почти  всѣ  авторы  считаютъ  хлораламидъ  наиболѣе  вѣрно  дѣй- 
ствующимъ  при  простой  нервной  безсонницѣ.  Кромѣ  того  считаютъ 
его  полезнымъ  при  всѣхъ  безсонницахъ,  вызываемыхъ  органичес- 
кими болѣзнями  разныхъ  частей  тѣла,  въ  особенности  если  онѣ  не 
сопровождаются  сильными  болями  и  очень  сильнымъ  кашлемъ;  счита- 
ютъ его(І(пу,  АН,  КаЪоАѴ,  ЗігаЬат,  Соре,  ЗсЬаіТег)  также  полезнымъ 
во  многихъ  формахъ  психическихъ  и  нервныхъ  разстройствъ,  не 
сопровождающихся  весьма  сильнымъ  возбужденіемъ.  У  больныхъ  съ 
жестокими  болями  и  очень  сильнымъ  кашлемъ  и  у  психопатовъ  съ 
крайнимъ  возбужденіемъ  хлораламидъ  часто  оказывался  безсильнымъ. 
Сравнивая  хлораламидъ  съ  хлоралгидратомъ  въ  другихъ  отношеніяхъ, 
многіе  авторы  указываютъ  между  прочимъ  на  слѣдующія  его  пре- 
имущества. Хлораламидъ  имѣетъ  болѣе  пріятный  вкусъ.  Значительно 
меньше  раздражаетъ  слизистыя  оболочки,  какъ  показалъ  Кпу  въ 
своихъ  опытахъ  на  сопіипсііѵа  глазъ  у  кроликовъ.  Этотъ  же  авторъ 
заявляетъ,  что  незамѣчалъ  при  хлораламидѣ  ни  явленій  газЬ'а 
(указывающаго  на  парализующее  дѣйствіе  на  сасуды),  ни  явленій 
красноты  кожи  головы,  соединенной  съ  чувствомъ  жара  въ  ней,  бы- 
вающихъ  при  хлоралгидратѣ.  Никто  изъ  авторовъ,  кромѣ  ІІтСепЬасІіа 
и  8тіШ'а5  не  замѣчалъ  послѣ  хлораламида  нораженій  кожи.  ЗшіиЬ 
наблюдалъ  у  1  больнаго  съ  аневризмой  послѣ  хлораламида  распос- 
траненный  дерматитъ  съ  насморкомъ,  стоматитомъ,  съ  повышеніемъ 
1°  и  съ  бѣлкомъ  въ  мочѣ,  продержавшійся  около  недѣли,  послѣ 
чего  наступило  шелушеніе.  Изъ  2  имѣвшихся  въ  нашемъ  распоряже- 
ніи  сообщеній  (25)  объ  этомъ  случаѣ  не  видно,  на  сколько  исклю- 
чена для  даннаго  случая  возмолшость  инфекціоннаго  происхоніденія 
сыпи.  ІІшГепЪасЬ  приводитъ  3  случая  кожныхъ  пораженій  у  душев- 
но больныхъ  послѣ  хлораламида,  изъ  нихъ  2  послѣ  болѣе-менѣе 
продолжительнаго  его  употребленія.  Одинъ  изъ  послѣднихъ  былъ 
нѣсколько  похожъ  на  случай  КшНЬ'а  и  также  напомивалъ  скарла- 
тинозное пораліеніе  кожи,  но  инфекціонный  характеръ  сыпи  въ 
этомъ  случаѣ  исключался  изолированностью  помѣщенія  больнаго  и 
послѣдующимъ  контрольнымъ  опытомъ  Многіѳ  авторы  (На^еп  и  НііГ- 
*   Іег,  КеісЬшапл,  Реірсг,  Кпу,  АН,  ЬеІІо\ѵ,  КаЬо\ѵ)  отвергаютъ  всякое 


вредное  вліявіе  хлораламнда  на  желудочно-кишечный  каиалъ,  йзъ 
нихъ  к\і  доказываетъ  это  не  только  наблюденіями  иадъ  больными, 
но  и  прямыми  опытами  на  здоровыхъ  (изслѣдованіями  содержимаго 
желудка).  По  наблюденіямъ  же  другихъ  авторовъ  (На^егаап  и  Зігапз, 
Наіасг,  ЗсЬаіТег,  КоЬіпзоп)  хлораламидъ  не  лишенъ  неблагопріят- 
наго  побочнаго  вліянія  на  лселудокъ.  Наіасх  заявляетъ,  что  хлора- 
ламидъ только  въ  искліочительныхъ  случаяхъ  давалъ  не  благопріят- 
ныя  явленія  со  стороны  желудочно-кишечнаго  канала.  Но  произве- 
денные имъ  совмѣстно  съ  докторомъ  А.  КаІ2'омъ,  по  новой  методѣ 
послѣдняго  ОѴіепег.  Мей,  ВІШег  1889  №  27— 29),  опыты  съ  опре- 
дѣленіемъ  измѣненій  пищеварительной  способности  желудочнаго  сока 
при  прибавленіи  къ  нему  2,0  хлораламида  показали,  что  послѣдній 
уменьшаетъ  пищеварительную  способность  сока.  Къ  этому  Наіасг  при - 
совокупляетъ,  что  опыты  произведенные  ранѣе  этого  А.  Ка(2'омъ 
надъдѣйствіемъ  хлоралъгидрата  на  пищеварительную  способность  же- 
лудочнаго сока  дали  болѣе  благопріятные  результаты,  а  именно 
только  дозы  въ  3,0  хлоралъ-гидрата  начинали  ослаблять  пищеваритель- 
ную способность  сока. 

Со  стороны  многихъ  авторовъ  были  указанія  на  отсутствіе  вліянія 
хлораламидана  і°,  на  мочеотдѣленіе,  на  отдѣленіе  пота.  Раіегзоп  (22) 
наблюдалъ  значительное  уменьшеніе  ночныхъ  потовъ  у  чахоточныхъ, 
что  напоминаетъ  такое  же  дѣйствіе  хлоралгидрата,  наблюдаемое  въ 
21  сдучаѣ  туберкулеза  Ни^ез  Веппеі'омъ  (28  стр.  95). 

Многіе  заявляютъ,  что  послѣ  пріема  хлораламнда  и  послѣ  обу- 
словленнаго  имъ  сна  наблюдаемыя  непріятныя  побочныя  явлѳнія  въ 
родѣ  головной  боли,  головокруженій,  чувства  слабости  и  т.  под.  бы- 
вали рѣже  и  въ  болѣе  слабой  степени  чѣмъ  послѣ  хлоралгидрата  и 
многихъ  другихъ  Ьурпойсит  (ВігаЬат  меясду  прочимъ  наблюдалъ  по- 
слѣ  хлораламнда,  какъ  послѣ  сульфонала,  атактическія  явленія, 
а  КоЬіп80п  наблюдалъ  иногда  приступы  возбужденія).  Но  Ш  и  нѣ- 
которые  другіе  заявляютъ  что  и  при  хлораламидѣ  встрѣчаются,  хотя 
и  рѣдко,  такія  непріятныя  субъективныя  ощущенія,  что  заставля- 
ютъ  прекратить  употребленіе  этого  медикамента. 

Теперь  переходимъ  къ  обзору  мнѣній  о  нреимуществахъ  хло- 
ра.іамида  въ  отношеніи  процессовъ  кровообращенія  и  дыханія,  со- 
ставлявшихъ  главное  основаніе  къ  введенію  хлораламнда  вътерапію. 

Почти  всѣ  ния;еприведенные  авторы  (за  исключеніемъ  ВоЬіпзопй, 
ИшГепЬасЬ'а  и  Ьап{5ёааг(1'а)  не  считаютъ  хлораламнда  средствомъ  вліяю- 
щимъ  на  кровообращеиіе  и  дыханіе  подобно  хлоралгидрату  и  совѣ-  • 
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туютъ  его  употреблять  безъ  всякихъ  опасеній  при  порокахъ  сердца 
и  даже  при  разстройствѣ  компенсаціи,  а  тааъ  же  у  старыхъ  лю- 
дей. Между  прочимъ  КеісЬтапп,  Аіі,  Наіасу   и  Кпу  утвереждаютъ 
объ  этомъ  важномъ  преимуществѣ  хлораламида  не  только  на  осно- 
ваніи  наблюденій  надъ  сердечными  и  несердечвыии  больными,  но 
такъ  же  на  основаніи  спеціальныхъ  опытовъ  надъ  сердечною  дѣя- 
тельностью  и  кровянымъ  давлѳніемъ  послѣ  хлораламида.  йзъ  нихъ 
первые  два  производили  свои  опыты  на  людяхъ:  КеісЬтапп  съ  по- 
мощью сфигмаманометра  ВайсЬ'а,  А1(  съ  помощью  сфимографа  Марей— 
Ригеля,  а  Наіасг  производилъ  въ  Институтѣ  для  общей  и  экспери- 
ментальной патологіи  проф.  ЗШскег'а  опыты  на  собакахъ  съ  сравнитель- 
нымъ  дѣйствіемъ  хлораламида  и  х.аоралгидрата  на  кровяное  давленіе. 
Кву,  путемъ  сравнительныхъ  опытовъ  надъ  давленіемъ  крови  у  кро- 
ликовъ  подъ  вліяніемъ  хлоралгидрата  и  хлораламида,  выводитъ  заклю- 
ченіе,  что  кровообращеніе  даже  во  время  глубокаго  наркоза  послѣ 
хлораламида,  въ  противоположность  хлоралгидрату,  измѣняется  очень 
мало,  и  что  наблюдаемое  при  хлораламидѣ  небольшое  паденіе  кро- 
вянаго  давленія  находится  въ  предѣлахъ  физіологическаго  паденія, 
обусловливаемаго  обыкновеннымъ  сномъ.  При  этомъ  Кпу  въ  объяс- 
неніе  такого  преимущества  хлораламида  высказалъ  слѣдуюшія  2 
предположенія.  1)  Хлораламидъ  медленно  расщепляется  на  хлоралъ 
(гидратъ)  и  формами дъ  свободными  щелочами  циркулирующей  кро- 
ви, а  потому  только  малое  количество  хлорала  (заразъ)  всегда 
обнаруживаетъ  свое  дѣйствіе  на  сердце.   2)   Отщепленный  форма- 
мидъ  дѣйствуетъ,  какъ  всѣ   тѣла  Шг— группы,  возбуждающиыъ 
образомъ  на  сосудодвигательный  центръ  іп  Мейиііа  оЫоп§ак  и  тѣмъ 
повышаетъ  кровяное  давленіе.  Въ  пользу  перваго  своего  предпо- 
ложенія  Кпу  приводитъ  фактъ,  что  въ  мочѣ   собаки,  получившей 
12,0  хлораламида,  констатировано  было  большое  количество  уро- 
хлораловой  кислоты. 

Въ  противоположность  этимъ  столь  согласнымъ  клиническимъ  и 
физіологическймъ  указаніямъ  въ  пользу  отсутствія  всякаго  вредна- 
го  вліянія  хлораламида  на  кровообращеніе  и  дыханіе  появились  въ 
печати  физіологическія  наблюденія  Ьап^^аагй'а  (15),  на  основаніи 
которыхъ  этотъ  наблюдатель  пришелъ  къ  выводамъ,  противорѣча- 
щимъ  индиферентности  хлораламида  по  отношенію  къ  кровообраще- 
нію  и  дыханію.  Наблюденіямъ  клиницистовъ  на  людяхъ  надъ  влія- 
ніемъ  хлораламида  на  дыханіе,  основапііымъ  на  счетѣ  дыханій  и 
,  поверхностной  оцѣнкѣ  глубины  дыханій,  Ьапёёааг(1  противопоста- 
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вилъ  свои  опыты  надъ  кроликами,  въ  которыхъ  сила  дыхательной 
функцін  изыѣрядась  количествомъ  выдыхаѳмаго  воздуха  въ  оди- 
наковые промежутки  времени  до  и  послѣ  введенія  хлораламида.  Изъ 
этихъ  наблюденій  онъ  выводитъ  заключеніе,  что  хлораламидъ  по- 
степенно и  довольно  значительно  уменьшает!,  глубину  дыханій  (на 
19-397,). 

На  основаніи  своихъ  наблюденій  надъ  кроликами  съ  помощью 
ШгИе'вскаго  Ѳиттітапотеіег'а  1апё§аагс1,  вопреки  заключенію 
Кпу  и  На1ас2'а,  приходитъ  къ  убѣжденію,  что  хлораламидъ  доволь- 
но значительно  понилсаетъ  давленіе  крови  и  именно  уже  въ  пер- 
выя  минуты  послѣ  введенія  хлораламида.  На  основаніи  своихъ  опы- 
товъ  Ьап§ёааг(1  дѣлаетъ  выводъ,  что  хлораламидъ,  подобно  хлоралгид- 
рату, вліяетъ  понижающимъ  образомъ  на  кровяное  давленіе  и  на  ды- 
ханіе,  но  что  это  неблагопріятное  дѣйствіе  хлораламида  развивается 
медленнѣе  и  не  достигаетъ  такой  степени  какъ  при  хлоралгидратѣ. 
Сила  сердечныхъ  сокращеній  во  всѣхъ  его  опытахъ  была  очень  энер- 
гичной. Въ  заключеніе  Ьапё;§ааг(],  неотвергая  цѣлесообразности  хло- 
раламида вообще,  предлагаетъ  съ  осторожностью  употреблять  его  у 
сердечно-больныхъ. 

Внесенный  1ап§§ааг(1 'омъ  диссонансъ  побудилъ  Мегіп§'а  и  2ипІ2'а 
(16)  поставить  рядъ  сравнительныхъ  опытовъ  надъ  кроликами  съ  дѣй- 
ствіемъ  хлоралгидрата  и  хлораламида  на  кровообращеніе.  На  основаніи 
этихъ  опытовъ  они  пришли  къ  заключенію,  что  хлораламидъ  пони- 
жаетъ  дѣйствительно  кровяное  давленіе,  но  въ  физіологическихъ 
нредѣлахъ  пониженія  вслѣдствіе  сна.  Въ  произведенныхъ  ими,  а  также 
иными  наблюдателями  опытахъ  съ  хлоралгидратомъ,  кровяное  давле- 
ніе  понижалось  несравненно  значительнѣе  чѣмъ   при  хлораламидѣ. 
Параллельныхъ  опытовъ  относительно  дыханія  ими  дѣлаемо  не  было. 
Но  на  основаніи  литературныхъ  данныхъ  о  вліяніи  сна  и  вообще 
состоянія  тѣлесной  и  психической  неподвижности   на  дыхательную 
функцію,  а  также   на  основаніи   своихъ   измѣреній  выдыхаемаго 
воздуха  у  одного  пуделя  во  время  бодрствованія  и  сна  его — Ме- 
гіпй  и  Імпіг  считаютъ,  приписываемое  Іапёйаагсі  омъ  хлораламиду, 
понижеиіе  дыханія   физіологическимъ   пониженіемъ   этой  функціи 
вслѣдствіе  состоянія  сна.  Разницу  же  величины  паденія  кровянаго 
давленія  въ  опытахъ   1ап§ёааг(1а,    превышающую  физіолоі'Ическія 
границы  паденія  давленія,  они   приписывали   отчасти  несовершен- 
ствамъ  постановки  опытовъ  его,  отчасти  случайной  особенности  по- 
павшихся ему  кроликовъ,  которая  встрѣчается  далеко  нерѣдко   при  . 
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изслѣдованіи  иаркотическихъ  средствъ  на  этихъ  животныхъ.  Вь 
заключеніе  Шта^  и  2ип1й  приходятъ  къ  выводу,  что  хлораламидъ, 
согласно  мпѣііііо  многихъ  изъ  вышеупомянутыхъ  авторовъ,  можетъ 
быть  спокойно  употребллемъвъ  случаяхъ,  гдѣ  нротивоказуется  хлорал- 
гидратъ  благодаря  его  тіеблагопріятноыу  вліянііо  на  кровообращеніе, 
т.  е.  усердечыо  больныхъ.  Въ  своихъ  возраженіяхъ  (17)  на  статью 
Мегіпё'а  и  2ипі2'а  Ыті^^ш^  исходить  изъ  того  мнѣнія,  что  дѣйствіе 
хлораламида  есть  въ  сущности  замедленное  и  разложенное  на  болѣе 
долгое  время  дѣйствіе  закліочаіощагося  въ  немъ  хлоралгидрата. 
Что  слѣдовательно  большая  или  меньшая  сила  дѣйствія  хлораламида 
на  кровообращеніе  зависитъ  отъ  случайныхъ  условій  въ  животномъ, 
способствуіощихъ  въ  той  или  иной  мѣрѣ  расщеплѳнію  хлораламида 
въ  крови.  Обращаясь  къ  опытамъ  Мегш^'а  и  2ипі2'а,  онъ  конста- 
тируетъ  несогласіе  въ  полученныхъ  ими  результатахъ,  а  именно 
часть  ихъ  результатовъ  соглашается  съ  полученными  имъ,  а  часть 
дѣйствительно  противорѣчитъ  его  результатамъ.  Эту  послѣднюю 
часть  результатовъ  Ьан^^аагс!  объясняетъ  тѣмъ,  что  Мегіп§'у  и  2ипІ2'у 
случайно  попались  кролики,  обладаіощіе  условіями,  способствующими 
болѣе  медленному  расщепленію  хлораламида  въ  ихъ  крови.  Но 
во  всякомъ  случаѣ  разъ  расщепленіе  хлораламида  въ  крови  можетъ 
идти  и  болѣе  скорымъ  образомъ,  сказывающимся  довольно  значи- 
тельно на  кровообращеніи  какъ  въ  его  опытахъ,  Ьап^^аагй  считаетъ 
невозможнымъ  отвергать  надобность  предложенной  имъ  осторожности 
при  употребленіи  хлораламида  у  сердечно-больныхъ.  Въ  концѣ,  въ 
подтвержденіе  справедливости  своего  взгляда,  Ьап^ёаагй  сослался  на 
клиническія  наблюденія  КоЬінзопа  (14),  въ  которыхъ  этотъ  наблю- 
датель со  всею  рѣзкостью  констатируетъ  факты  вреднаго  вліянія 
хлораламида  у  трехъ  сердечныхъ  больныхъ  съ  разстройствомъ  ком- 
пенсаціи,  а  также  у  тифозныхъ  больныхъ.  Это  послѣднее,  прибавимъ 
отъ  себя,  напоминаетъ  рекомендуемую"  ЬіЬгеіс1і'омъ  (28  стр.  105) 
особенную  осторожность  съ  хлоралгидратомъ  у  тифозныхъ  больныхъ. 

На  основаніи  своихъ  невполнѣ  законченныхъ  наблюденій  надъ 
дѣйствіемъ  хлораламида  ПтГепЬасЬ  (18)  считаетъ  также  возмож- 
нымъ,  что  онъ  нредставляетъ  невполнѣ  безопасное  средство  и  при- 
водить въ  доказательство  видѣнные  имъ  2  случая  соПарзиз  у  боль- 
наго  съ  паралитическимъ  помѣшатсльствомъ,  развившимся  послѣ 
эпилепсіи.  Первый  колляпсъ  былъ  наблюдаемъ  вскорѣ  послѣ  пріема 
4,0  хлораламида,  а  второй  колляпсъ  былъ  наблюдаемъ  на  другой 
день  послѣ  пріема   2,о   хлораламида.— І;"  въ  послѣднемъ  случаѣ 
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уиала  до  32,3"  іи  гесіо,  ыо  затѣмъ  медлеиио  стала  подыматься  и 
больной  умеръ  на  6-й  день  съ  1;°  38,2.  Вирочемъ  самъ  ІІіпГеііЬасІі 
признается,  что  подобные  соіеарзііз  тіі  зіагкег  ВеноттепЬеіІ,  свой- 
ственны самому  психическому  страданііо  больнаго,  но  что  онъ  въ 
данномъ  случаѣ  допускаетъ  зависимость  ихъ  отъ  хлораламида  въ 
виду  упомявутыхъ  наблюденій  КоЫпзоп'а.  Для  полноты  обзора  упо- 
мянемъ  здѣсь  о  случаѣ  упадка  силъ,  головной   боли  и  пониженія 

до  35,4"  у  одного  фтизика  съ  геморрагическимъ  нефритомъ,  на- 
ступившемъ  послѣ  пробужденія  отъ  сна  вызваннаго  хлораламидомъ, 
хотя,  наблюдавшіе  этотъ  случай,  На^еп  ипй  Ніійег  и  не  ставятъ 
его  въ  положительную  зависимость  отъ  принятаго  хлораламида  (4). 
Въ  заключеніе  этихъ  разногласій  приведемъ  слова  Ёіоі  по  поводу 
критической  оцѣнки  нѣсколькихъ  случаевъ,  приведенныхъ  какъ  до- 
казательство безопасности  употребленія  хлораламида  у  сердечно  боль- 
ныхъ:  «ІІ8  не  зизіійепі;  раз  поп  ріиз  Гешріоі  аѵеи^Іе  йе  1а  сЫога- 
1аіпі(1  сопіге  Гіпзотпіе  (1е8  сагсІіораІЬез.  Шп  (1е  1а:  ІІ8  еіаЫіззепІ; 
зеиіетепі;,  се  ^ие  1а  рЬу8іо1о§іе  регтеііаіі  (іѳ  зонр^опнег  еі  се  {іие 
ГоЬзегѵаііоп  с1іпі^ие  йёшопіге,  ^ие  (1ап8  Іез  аГГесМопз  сагйіоѵазси- 
Іаігез  сошгас  (1ап8  1е8  аиігез  шаЫіе,— оп  те  рагсіоппега  се((^  ехргез- 
8І0П  р1•и(Шоте8^ие,— і1  у  а  іпзотпіез  еі  іп8отпіе8:  Гіпзошпіе  йез 
сагсІіораШез,  8'ассотра§папі  (1'Ьуроіеп8іоп  агіёгіеііе,  сёйе,  ГоЬзегѵаиоп 
1е  ргоиѵе,  аих  а^епіз  агіёгіо— І;еп8еиг8.  Сезі  к  се  роіпі  (1ѳ  ѵие  ^ие 
Гоп  реііі  <ііге  ^ие  1а  (1і§ііа1е  еі  1а  соСеіпе  ]оиеп(;  а  Ібссазіоп  1е  гбіе 
(ГаёепІ:5  зошпіГёгез. 

Ь'іп8отпіе  (1е8  сагсііораіев  аѵес  Ьурегіепзіон  реиі  ёіге  ѵаіпсие  раг 
1е8  тё(1ісатепі8  агіёгіо— (1ерге88еиг8.  Сё8і  аіпзі  ([пе  Гоп  ѵоіі  ипе 
тё(1іса{іоп  агіёгіеііе  1а  шесіісаііоп  іо(1игёе  Гаіге  йізрагаіи-е  Гіпзошпіе. 
Сё8і  аіп8і  ^ие  1а  сіііогатісіе  реиі  гепсіг.е  йез  зегѵісез  сопке  Іез  іпзот- 
піез  йе  тёте  огі^іпе. 

Вез  І0Г8,  рои1•^^^оі  рго1оп§ег  1а  (іізсиззіоп?  Ои  зоирдоппе  Іез  іпсіі- 
саііопз  еі  Іез  сопіге— іпііісаііопз  (1и  сЫогаІ  (1е  1а  сЫогаІаткІе  еі 
(1'аііІге8  т6(11сатепІ8  (ІІіз  зошпіГёгез  ои  зёсІаІіГз  (Іапз  Іез  аІГесІіопз 
сапііоѵазсиіаігез.  Еіі  аііапі  ріиз  Іоіп  І'етрі61егаі8  зііг  1е  аошаіпе  (1и 
Ігаііетепі  §ёпёга1  (Іез  іпзотпіез.  Пте  зиШі  аіі]оиг(1'Ьпі  сіе  ргеп(1ге 
Ые,  ні  а11еп(1апі  (1е  Ігаііег  ріиз  атріетепі  сеііе  ѵазіе  оиезііоп». 

Изъ  приведеннаго  обзора  литературы  мы  видимъ,  что  фармако- 
логическая разработка  хлораламида  едва  началась  и  нача.ііась  не- 
согласісиъ. 
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ІІереходимъ  къ  изложенііо  нашихъ  собственныхг  наблюденій 
надъ  дѣйствіемъ  хлоларамида. 

Опыты  на  хладнокровныхь. 

Для  опытовъ  брались  осѳннія  и  частью  зимиія  лягушки.  Хл. 
вводился  въ  водныхъ  57«  и  2,5°/о  растворахъ.  (Хл.  —  хлораламидъ). 

Явленія  общаго  дѣйствія. 

Дозы  0,0025—0,01  вызывали  не  скоро  и  дово.ііьно  слабыя 
явленія.  Дозы  0,025 — 0,05  вызывали  рѣзкія  явленія  и  несравненно 
скорѣе;  онѣ  очень  рѣдко  и  при  томъ  не  скоро  убивали  животныхъ. 
Дозы  въ  0,075  и  болѣе  обыкновенно  довольно  быстро  вызывали 
смертельный  исходъ.  Явлепія  при  всѣхъ  дозахъ  были  болѣе  или 
менѣе  аналогичны  и  отличались  только  по  времени  наступленія,  про- 
должительности, силѣ  и  исходу.  Періода  возбужденія  обыкновенно 
не  было,  и  только  при  малыхъ  дозахъ  (0,0025  —  0,01)  замѣчалось 
небольшое  возбужденіе  послѣ  введенія  хл.,  выражавшееся  усиленной 
подвижностью:  лягушка  ползала  и  прыгала  съ  мѣста  на  мѣсто,  под- 
нималась на  стѣнки  колокола,  падала  и  вновь  поднималась. 

При  малыхъ  доза^хъ  неподвижность  животнаго  являлась  прибли- 
зительно черезъ  — 272  часа;  разстройство  же  координаціи,  вы- 
ралгавшееся  неправильными  неловкими  движеніями  и  отсутствовав- 
шее только  при  самыхъ  малыхъ  дозахъ,  наступало  гораздо  раньше. 
Неподвижность  обыкновенно  бывала  непостойнной,  а  періодической, 
т.  е.  смѣнялась,  обыкновенно  болѣе  длинными,  промежутками  ожив- 
ленія.  Во  время  неподвшкности  болѣе  или  менѣе  замедлялось  дыха- 
ніе,  терялась  способность  плавать  и  сбрасывать  бумажку  съ  носо- 
выхъ  отверстій  и  т.  под.  Рефлексы  все  время  сохранялись,  иногда 
немного  ослаблялись. 

При  дозахъ  до  0,05  также  раньше  всего  замѣчалось  разстрой- 
ство координаціи  движеній  и  часто  вялость  животнаго.  Лягушка  даже 
при  -раздраженіяхъ  двигалась  неохотно,  всѣ  движенія  совершались 
какъ  бы  съ  трудомъ;  при  нопыткѣ  къ  прыжку  лягушка  падала  на 
грудь,  не  могла  перевернуться  и  проч.  Затѣмъ  замѣчались  замедяе- 
ніе  и  остановки  дыханія,  ослабленіе  рефлѳксовъ  и,  приблизительно 
минутъ  черезъ  30—40,  неподвижность.  Явленія  эти  нотомъ  шли 
дальше:  разстройство  координаціи  до  невозможности  двигаться;  ды- 
ханіе  останавливалось  на  значительные  промежутки  времени.  Прежде 
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другихъ  исчезалъ  рефлексъ  съ  роговицы,  потомъ  на  щипки,  уколы, 
давленіе;  огь  концеетрированныхъ  кислотъ  рефлексъ  держался 
дальше  всего,  особенно  съ  пальцевъ  переднихъ  лапокъ,  но  иногда 
исчезалъ  и  онъ.  Неподвижность  дѣлалась  совершенной,  съ  полнымъ 
разслабленіемъ  мышцъ,  но  тѣмъ  не  менѣе  не  постоянной,  а  преры- 
ваемой короткими  промежутками  относительнаго  оншвленія:  ползанья, 
возвращенія  слабыхъ  дыхательныхъ  движеній  и  проч.  Иногда  при 
этихъ  дозахъ  замѣчались  контрактурныя  приведенія  конечностей  въ 
туловищу. 

Явленія  эти,  въ  нѣсколько  меньшей  степени,  держались  въ  те- 
ченіе  слѣдующихъ  сутокъ  и  уже  на  третій  только  день  животное 
обыкновенно  начинало  оправляться.  Рѣдко  отъ  этихъ  дозъ  наблю- 
далась смерть  животнаго;  такой  исходъ  бывалъ  обыкновенно  на  2 
или  В-й  день  отравленія.  Несравненно  чаще  наблюдались  отступле- 
нія  въ  противоположномъ  направленіи,  т.  е.  что  лягушки  слабѣе 
реагировали  на  упомянутый  дозы. 

Дозы,  въ  0,7  и  1,0  обыкновенно  убивали  животныхъ,  первые — 
мелкихъ,  а  вторые  и  крупныхъ,  большею  частью  въ  теченіи  пер- 
выхъ  десятковъ  минутъ  послѣ  отравленія.  При  этихъ  дозахъ  быстро 
появлялся  параличъ  дыханія,  потеря  произвольныхъ  и  рефлектор- 
ныхъ  движеній,  отвисаніе  нижней  челюсти  и  въ  концѣ  параличъ 
сердца.  По  вскрытіи  грудной  клѣтки,  сердцѣ  оказывалось  остановив- 
шимся въ  діастолѣ,  иногда  только  дающимъ  при  механическихъ  раз- 
драженіяхъ  одиночныя  сокращенія.  Послѣ  смерти  обыкновенно  наб- 
людалось быстрое  и  сильное  окоченѣніе  животнаго. 

Сердцебіенія  послѣ  среднихъ  дозъ  хл.  и  въ  началѣ  отравленія 
смертельными  дозами,  повидимому,  дѣлались  болѣе  энергичными, 
такъ  какъ  легче  считались  черезъ  невскрытую  грудную  клѣтку;  зна- 
чительнаго  измѣненія  ритма  при  этомъ  усиленіи  сокращеній  не  за- 
мѣчалось. 

Опытъ  1  й  0,0025. 

2  лягушки:  самецъ  небольшой  и  самка  малой  величины.  Въ 
10  ч.  15  м.  посажены  подъ  колоколъ.  Движутся  оживленно.  Ды- 
ханій  30—32  въ  '/^  минуты. 

Въ  10  ч.  30  м.,  впрыснуто  обѣимъ  въ  брюшной  лимфатиче- 
скій  мѣшокъ  по  0,0025  хл.  въ  1  к.  с.  воды. 

Часа  27»  послѣ  вгрыскиванія  бодрствовали,  даже  въ  началѣ 
пі'оявляли  легкое  возбужденіе  усиленными  движеніями  и  прыж- 
ками. Затѣмъ  появлялись  періоды  неподвижнаго  лежанія  всѣмъ  тѣ- 
ломъ   на  столѣ  съ  прижатыми  кт,  тѣлу  ногами,  смѣнясмые  болѣе 


—  14  - 

продолжительными  іюріодами  ожіівленія,  т.  е.  приблизителыіаго  воз- 
вращенія  къ  иормѣ.  У  самки  періоды  пеііодпижности  п|)одол жались 
5  —  10  минутъ,  у  самца— 2—3  минуты,  при  этомъ  самецъ  иногда 
не  лежалъ  всѣмъ  тѣломъ  на  столѣ,  а  полусидѣлъ  (совершенно  не- 
подвижно). Всѣ  рефлексы  сохранены  и  живы.  Въ  неріоды  неподвиж- 
ности дыханіе  немного  замедлялось. 

Опытъ  2  й  0,01. 

2  лягушки:  самецъ  и  самка  средней  величины.  Въ  К)  ч.  10  м. 
посажены  подъ  колоколъ.  Двигаются  какъ  обыкновенно.  Дых.  НО 
въ  V*  мин. 

10  ч.  30  ы.,  впрыснуто  обѣимъ  въ  брюшной  лимфатическій  мѣ- 
шокъ  0,01  хл.  въ  0,4  к.  с.  воды. 

11  ч.  45  м.,  было  ничтоншое  возбужденіе  послѣ  впрыски ваній. 
Теперь  самецъ  сталъ  опрокидываться  при  движеніяхъ,  а  самка  си- 
дитъ  опустивъ  голову.  Вялы. 

Съ  12  ч.  23  м,,  стали  появляться  у  обѣихъ періоды  неподвиж- 
ности, въ  нача.іѣ  очень  короткіе,  а  потомъ  по  5,  15  и  20  ми- 
нутъ. Эти  періоды  неподвиншости,  смѣнялись  болѣе  долгими  періо- 
дами  оживленія:  ползанья,  довольно  сильныхъ  прыжковъ,  иногда 
прямо  вверхъ.  Рефлексы  были  живо  выражены  все  время.  Брошен- 
ные въ  воду  въ  періодѣ  неподвижности,  тонутъ,  особенно  самка, — 
въ'періодѣ  оживленія: — самецъ  плаваетъ  и  прыгаетъ  въ  водѣ  энер- 
гично, самка  плаваетъ  вяло.  Бумажку  съ  носовыхъ  отверстій  сбра- 
сываютъ  не  скоро  въ  періодѣ  неподвижности  и  очень  быстро  въ 
періодѣ  оживленія.  Лягушки,  бывшія  въ  обоихъ  опытахъ,  на  сіѣ- 
дующій  день  представлялись  оправившимися  но  нѣсколько  вялыми. 

О  п  ы  т  ъ  3-й  0,025. 

Самецъ  средней  величины.  Въ  10  ч.  посаженъ  подъ  колоколъ. 
Сидитъ  довольно  спокойно.  Дых.  36  въ  7*  М- 

Въ  10  ч.  15  м.,  впрыснуто  въ  брюш.  лимф,  мѣшокъ  0,025  хл. 
въ  0,5  к.  воды. 

10  ч.  27  м.  Дых.  23  въ  V*  м-  Возбужденія  нѣтъ.  Двигаясь 
опрокинулся  на  спину  и  тотчасъ  же  поднялся  на  ноги. 

10  ч.  37  м.  Опрокинулся  и  не  моліетъ  подняться. 

10  ч.  47  м.  Ползаетъ  скользя  всѣмъ  тѣломъ  по  столу.  Реф- 
лексъ  роговицы  на  прикосновеніе  ослаблеиъ.  Тактильныя  раздра- 
женія  колги  даютъ  рефлексъ.  Бумаліку  съ  носовыхъ  отверстій  сбро- 
силъ  довольно  скоро. 

10  ч.  57  м.  Дых.  22  въ  7^  л'-  съ  остановками.  Рефлексъ  съ 
роговицы  почти  отсутствуетъ,  съ  кожи  получается. 

И  ч.  Дыханій  незамѣтно.  Лелаітъ  всѣмъ  тѣлоыъ  на  столѣ  съ 
прилсатыми  къ  тѣлу  ногами.  Никакихъ  движеній. 

11  ч.  15  м.  По  временамъ  появляются  отдѣльныя  дыхательныя 
движеиія.  Глаза  полу-закрыты. 
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11  ч.  30  м.  Олснвился,  сталъ  ползать,  квакать  и  довольно 
энергично  дышать.  Ползал,  медленно  подбираетъ  заднія  ноги  и  пе- 
реднюю часть  тѣла  опрокидываетъ  съ  боку  на  бок'ь.  По  врѳменамъ 
полусиднтъ. 

И  ч.  50  м.  Брошенный  въ  воду  сначала  немного  плавалъ,  а 
потомъ  лежалъ  на  днѣ  сосуда  безъ  движенія.  Рефлексъ  съ  роговицы 
отсутствуетъ. 

12  ч.  Лежитг  неподвижно,  всѣмъ  тѣломъ.  Рефлексъ  на  щипки 
II  давленіе  иогашенъ,  на  раздраженіе  кислотой  рѣзокъ.  Дыханій  не 
замѣтно.  Бумалгку  съ  носовыхъ  отверстій  не  сбрасываетъ. 

12  ч.  5  м.  Оживился,  сдѣлалъ  прыжокъ  довольно  сильный  и 
сидитъ  неподвижно  опираясь  на  переднія  лапки.  Бумаікку  съ  носо- 
выхъ отверстій  не  сбрасываетъ.  Сталъ  дышать. 

12  ч.  10  м.  Два  раза  прыгнулъ  прямо  вверхъ,  изъ  нихъ  2-ой 
разъ  упалъ  прямо  на  голову.  Ползаетъ  переваливаясь  съ  бок-у  на 
бокъ. 

12  ч.  15  м.  Брошенный  къ  воду  въ  періодѣ  оживленія  пла- 
ваетъ  немного,  потомъ  неподвижно  лежитъ  на  днѣ  сосуда. 

12  ч.  20  м.  Лежитъ  неподвилшо,  всѣмъ  тѣломъ  на  столѣ.  Изъ 
рефлексовъ  замѣчается  только  кислотный.  Сердцебіеній  15  въ  7<  м- 
Толчки  сердечные  сдѣлались  гораздо  виднѣе  чѣмъ  преліде.  Дыхаиій 
не  замѣтно. 

12  ч.  25  м.  Переднія  конечности  судорожно  приведены  къ  ту- 
ловищу. 

1  ч.  35  м.  Контрактура  мышцъ  конечностей  прошла.  Раздра- 
женіе  позвоночника  индук.  токомъ  вызываетъ  тетанусъ  задни.хъ  ко- 
нечностей при  той  ліе  силѣ  тока,  что  и  до  отравленія. 

2  ч.  45  м.  Все  время  лежалъ  пластомъ,  съ  разслабленными 
совершенно  конечностями;  2  раза  на  минуту  появлялось  оживленіе 
и  тогда  немного  ползалъ.  По  временамъ  отдѣльныя  дыхательныя  дви- 
ліенія.  Кислотный  рефлексъ  существуетъ. 

3  ч.  30  м.  Оживился.  Брошенный  въ  воду,  плаваетъ. 

3  ч.  50  м.  Опять  лежитъ  неподвилшо  съ  полнымъ  разслабле- 
ніемъ  мышцъ,  съ  очень  поверхностными  дыханіями. 

5  ч.  Та  л;е  неподвижность.  Дыханій  незамѣтно.  Получился  сла- 
бый рефлексъ  отъ  давленія  и  рѣзкій  отъ  кислоты. 

На  другй  день  такое  же  приблизительно  состоя ніе  и  только  на 
3-Й  день  сталъ  оправ.!іяться. 

Опытъ  4-й  0,05. 

Самецъ  средней  величины.  Въ  10  ч.  10  м.  посаженъ  подъ  ко- 
локолъ.  Двигается  энергично.  Дых.  32  въ  '/4  мип. 

10  ч.  22  м.  Впрыснуто  въ  брюшной  лимф,  мѣшокъ  0,05  хл. 
въ  1  к.  с.  воды. 

10  ч.  35  м.  Дыханій  17  въ  '/і  м.  Возбужденія  не  было.  Мало 
ііодвиженъ.  Опрокинулся,  подымается  медленно. 
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.10  ч.  45  м.  Упалъ  на  спину,  не  скоро  и  съ  трудомъ  поднялся. 
Роговица  на  прикосновеніе  слабо  реагируетъ.  Сильное  давленіе  вы- 
зываетъ  ползаньс. 

10  ч.  55  м.  Дыханія  рѣдки,  съ  большими  паузами.  Сидитъ 
неподвижно,  поджавши  конечности.  Рефлексъ  съ  роговицы  почти 
отсутствуетъ.  Рефлексъ  тактильный  и  болевой  есть. 

И  ч.  Дышетъ  часто,  поверхностно.  Сидитъ  неподвижно  съ  опу- 
щенной головой;  по  временамъ  медленно  переползаетъ  небольшія 
разстоянія.  Опрокинулся  на  спину,  не  скоро  и  едва  поднялся. 

11  ч.  5  м.  Лелштъ  на  столѣ  всѣмъ  тѣломъ.  Дыханія  непра- 
вильныя  съ  остановками.  Рефлекса  съ  роговицы  не  получается. 
Ползаетъ  медленно,  съ  трудомъ. 

11  ч.  12  м.  Дыханія  очень  рѣдки.  Рефлексы  отъ  щипковъ  и 
давленія  сильно  ослаблены.  Опрокинувшись  не  можетъ  подняться. 

11  ч.  15  м.  Лежитъ  всѣмъ  тѣломъ,  неподвижно,  съ  приведен- 
ными къ  туловищу  ногами.  Дыханій  незамѣтно. 

11  ч.  20  м.  Рефлексы  на  щипки  и  давленіе  потеряны.  Мышцы 
тѣла  разслаблены  совсѣмъ,  конечности  раскинуты.  Кислотный  реф- 
лескъ  получается  только  съ  пальцевъ  переднихъ  конечностей. 

11  ч.  30  м.  Лежитъ  по  прежнему  безъ  всякаго  движенія,  но 
отъ  глубокихъ  уколовъ  притянулъ  ноги  къ  туловищу. 

11  ч.  45  м.  На  уколы  не  реагируетъ.  Лежитъ  почти  въ  прост- 
раціи. 

И  ч.  47  м.  Оживился,  медленно  ползетъ,  скользя  всѣмъ  тѣ- 
ломъ  по  столу;  опрокинувшись  лежитъ  на  спинѣ  безъ  движенія. 

11  ч.  50  м.  Совершенная  неподвижность. 

11  ч.  53  м.  Опять  оживился  немного;  послѣ  сильнаго  давленія 
ползаетъ;  роговица  по  прежнему  не  даетъ  рефлекса. 

11  ч.  55  м.  Ползаетъ  съ  помощью  3  ногъ;  лѣвая  передняя 
судорожно  приведена  къ  груди.  Появились  дыхательныя  движенія. 

11  ч.  57  м.  Неподвижность.  Дыханія  и  контрактура  мышцъ 
исчезли. 

12  ч.  5  м.  Опять  котрактура  тойя;е  ножки  и  движенія  съ  по- 
мощью 3  конечностей. 

12  ч.  7  м.  Лелштъ  безъ  движеній  и  рефлексовъ.  Конц.  кислота 
даетъ  ничтолшый  рефлексъ  и  то  только  съ  пальцевъ  переднихъ 
лапокъ. 

12  ч.  30  м.  Брошенный  въ  воду,  тонетъ. 

12  ч,  50  м.  Но  временамъ  отдѣльныя  дыхательныя  движенія. 
Контрактура  въ  правой  передней  лапкѣ. 

1  ч.  Неподвилшость  и  разслабленіе  всѣхъ  мышцъ.  Дыханій 
нѣтъ. 

1  ч.  5  м.  Сталъ  дышать  поверхностно,  около  23  разъ  въ  74  м. 

1  ч.  15  м.  Контрактура  обѣихъ  переднихъ  лапокъ,  продо.шав- 
шаяся  около  2  мин.  Тетанусъ  заднихъ  лапокъ  отъ  раздраженія 
позвоночника  индукціоннымъ  токомъ  вызывается  почти   при  той  же 
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силѣ  тока,  что  до  отравлеиія.  Послѣ  раздраженія  лягушка  лѳжитъ 
въ  прежнемъ  простраціониымъ  состояніи,  съ  потерей  всѣхъ  рефлек- 
совъ,  въ  томъ  числѣ  и  кислотііаго. 

2  ч.  30  м.  Состояніе  неподвижности  по  временамъ  прерыва- 
лось нѣкоторымт>  оживленіемъ  и  слабыми  движеніями  заднихъ  ко- 
нечностей. 

В  ч.  Тоже. 

На  другой  день  гоже  приблизительно  состояніе,  но  съ  менѣе 
нродолжительныын  остановками  дыханія.  На  3-й  день  нача.ііъ  оп- 
равляться. 

О  п  ы  т  ъ  5-й  0,075. 

Самка  средней  величины.  Въ  1  ч.  20  м.  посажена  подъ  ко- 
локолъ.  Движется.  Дых.  32  въ  7* 

1  ч.  31  м.  впрыснуто  въ  брюшной  лимф,  и  частью  въ  спинной 
мѣшки  0,075  'ХЛ.  въ  1,5  к.  с.  воды. 

1  ч.  35  м.  Возбужденія  не  было.  Рефлексъ  отъ  прикосновенія 
къ  роговицѣ  почти  отсутствуетъ. 

1  ч.  37  м.  Опрокинулась  и  съ  трудомъ  поднялась.  Полулежитъ. 

1  ч.  40  м.  Лелштъ  всѣмъ  тѣломъ  на  столѣ,  неподвижна.  Реф- 
лексы сильно  ослаблены. 

1  ч.  42  м.  Нижняя  челюсть  отвисла  и  въ  такомъ  положѳніи 
оставалась  до  смерти.  Дыханій  не  замѣтно.  Давленіе  до  перелома 
пальца  вызвало  1  ирыжокъ;  на  глубокіе  уколы  очень  слабый  реф- 
лексъ. Заднія  ноіи  притянуты  къ  туловищу;  переднія  раскинуты. 

1  ч.  55  м.  Лежитъ  всѣмъ  тѣломъ  пеподвиншо,  съ  разслабле- 
ніеыъ  мышцъ.  Кислота  вызываетъ  очень  слабое  рефлекторное  дви- 
женіе,  а  сильное  давленіе  вызвало  2  слабыя  дыхательныя  дви- 
женія. 

2  ч.  5  .м.  Въ  виду  отсутствія  признаковъ  жизни  вскрыта  груд- 
ная кліітка.  Сердце  оказалось  остановившимся  въ  діастолѣ  и  не- 
соі;р;іі!г,'ііо)іп!мгя  ОТЪ  механичсскпхъ  ііаздраженій. 

О  п  ы  т  ъ  6-й  0,1. 

(амка  средней  величины.  Въ  12  ч.  20  м.  посажена  подъ  коло- 
колъ.  Дых.  30  въ  '/і  м. 

12  ч.  41  м.  Впрыснуто  въ  брюшной  и  спинной  лимф,  мѣшки 
1,(1  хл.  въ  2  к.  с.  воды. 

12  ч.  44  м.  Возбуікденія  не  было.  Роговица  на  прикосновеніе 
не  реатрустъ.  Дышегь  медленно  съ  остановками.  Сидитъ  неподвижно. 

12  ч.  50  м.  Едва  ползаетъ;  опрокинулась  на  спину  и  не  мо- 
жетъ  подняться.  Полусидѣла  съ  раскинутыми  передними  лапами, 
потомъ  сразу  прыгнула  и  опрокинулась  на  спину.  Дыханій  не  за- 
мѣтно.  Реф.іскгі.і  на  щипті  и  давленіс  почти  отсутствуютъ,  но  кис- 
лотный есть. 

дне.  Малаховснаго.  2 
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12  ч.  54  м.  Отвисла  нилспля  челюсть  и  такою  оставалась  до 
смерти.  Дыхапій  и  рефлеіісовъ  пѣтъ;  и  кислотный  рефлексъ  едва 
замѣтенъ  и  то  только  съ  пальцевь  переднихъ  лапокъ.  Прострація. 

1  ч.  Ссрдцебіеній  12  въ  '/^  Прострація. 

1  ч.  10  м.  Вскрыта  грудная  клѣтка.  Сердце  оказалось  остано- 
вившимся къ  діастовѣ;  при  мехаиическихъ  раздраженіяхъ  сердце 
дѣлало  1  или  2  довольно  значительпыхч.  сокращенія. 

Въ  сдѣланныхъ  нѣсколькихъ  опытахъ  надъ  миногами  прежде 
всего  замѣчалось  остановка  дыхательныхъ  движеній  и  немного  позже 
потеря  спосоПности  или  наклонности  присасываться  къ  окружающимъ 
предметамъ. 

Изъ  вышеприведеннаго  обзора  общихъ  явленій  и  прпведенныхъ 
примѣровъ  можно  сдѣлать  слѣдующіе  выводы: 

1)  Хлораламидъ  ядовито  дѣйствуетъ  на  лягушекъ  только  въ 
сравнительно  значительныхъ  дозахъ. 

2)  Разстраиваетъ  координацію  движеній  (ранѣе  ослабленія  реф- 
лексовъ). 

3)  Угнетаетъ  наклонность  къ  движеніямъ  и  вызываетъ  состоя- 
нія  неподвижности  (сна?). 

4)  Ослабляѳтъ  и  угнетаетъ  рефлекторную  способность. 

5)  Вызываетъ  замедленіе  и  остановки  дыхательныхъ  движеній 
съ  послѣдующимъ  параличемъ  ихъ. 

6)  Усиливаетъ,  повидимому,  силу  сокращеній  сердца  (оп.  3)  и 
затѣмъ  парализуетъ  дѣятельность  его. 

Вліяніе  хлорамида  на  нервно-мышечную  систему. 

Для  рѣшенія  ятого  вопроса  изслѣдовались: 

I.  Вліяніе  на  возбудимость  спиннаго  иозга. 

Возбудимость  спиннаго  мозга  изслѣдовалась  на  лягушкахъ  съ 
цѣлымъ  и  съ  отдѣленнымъ  головнымъ  мозгомъ.  Брались  двѣ  или 
нѣсколько  одинаковыхъ  лягушекъ  и  приготовлялись  одинаковымъ 
образомъ;  изъ  нихъ  одна  оставлялась  контрольной,  а  другая  или 
остальныя  отравлялись  различными  дозами  хлораламида. 

Для  обпаженія  позвоночника  разрѣзыва.ііась  продольно  кожа 
вдоль  спины  на  протяженіи  1  —  1 '/2  цент.,  начиная  на  '/»  «ент. 
ниже  ушпыхъ  раковинъ.  Или  же  лягушкамъ  предварительно  отдѣ- 
лялся  путемъ  отжиганія  аппаратомъ  Паклена  головной  мозгъ  и  за- 
тѣмъ  уже,  когда  пі)0Х0Дили  явленія  травмы,  дѣлался  такой  же  раз- 
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рѣзъ  кожи  спины.  К'ь  обнаженному  такимъ  оОразомъ  позвоночнику 
прикладывались  ыѣдно -проволочные  электроды  отъ  идукціоннаго 
саннаго  аппарата  1)и  ВоІ8-Кеутоп(1'а  съ  1  элементомъ  Грене  и  оп- 
редѣлялась  наименьшая  сила  тока,  необходимая  для  вызова  тета- 
нуса въ  заднихъ  лапкахъ  животнаго,  до  и  послѣ  впрыскиваній  хло- 
раламида.  Такпмъже  образомъ  изслѣдовалась  и  контрольная  лягушка, 
€ъ  тою  разницею,  что  ей  впрыскивалась  вмѣсто  хлораламида  дестилл. 
вода. 

О  п  ы  т  ъ  7-й. 


Самецъ  средней  величины. 
Въ  12  ч.  45  м.  отдѣленъ  юлов- 
ногі  мозгъ. 

ОТРАВЛЕННЫЙ. 


Такой-же. 
Тоже. 


КОНТРОЛЬНЫЙ. 


я 
ф 
о. 


Разетояніѳ 

спиралей  пр..  ПРИЫѢЧАНІЯ. 
появлеши  Іе- 
1апи8'а. 


а 

О) 


Равстояніѳ 

ІІТЛ?  "Г  ПРИМѢЧАНІЯ. 
появден.и  Іе- 

капиз'а. 


ч.  ы.  гапі. 

]  45  690 

1  50  720 

1  58  730 

2  12  730 
—  25  720 

30  впр.  0,025  хл.  въ 

мѣш.  въ  0,5  к.  с.  воды. 


—  44 

—  55 
3  5 

—  17 

—  29 


720 
720 
730 
720 
690 


бр.  ЛИИ. 


н.  тт. 

46  690 

51  700 

59  690 

13  690 

26  690 
31  впр.  въ 

дест.  воды. 


бр.  л.  мѣш.  0,5  к. 


—  45 

—  56 
3  6 

—  18 

—  30 


700 
700 
700 
690 
680 


О  п  ы  т  ъ  8  й. 

Самецъ  средней  величины.  Такой-же. 


Гол.  мозгъ  не  отдѣленъ. 


ее 


ОТРАВЛЕННЫЙ. 
К.  при  поя- 

вленіи  Іеи-  ПРИМѢЧАНІЯ. 
ииз'а. 


ч.  м. 
10  50 
—  56 
2 
12 
20 
28 


11 


600 
600 
600 
600 
610 
600 


Тоже. 


КОНТРОЛЬНЫЙ. 


к.  при  поя- 

я    вленіи  іеізі- 
ішз  а. 


ч. 

10 


и. 

51 
57 
3 

—  13 

—  21 

—  29 


11 


560 
590 
580 
560 
550 
560 


ПРИИѢЧАШЯ. 
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—  ;{5 

вир.  въ 

бр.  л.  мѣш. 

0,025  —  36 

вир.  іп 

хл.  въ 

0,5  к. 

с.  воды. 

дест.  воды. 

—  47 

590 

—  48 

560 

—  57 

600 

—  58 

560 

12  4 

600 

12  5 

560 

—  12 

600 

—  13 

560 

—  22 

600 

—  23 

560 

—  п 

610 

-  33 

570 

—  50 

610 

—  51 

560 

]  — 

620 

1  1 

580 

—  15 

630 

—  16 

560 

—  25 

610 

—  26 

590 

—  85 

660 

—  36 

680 

—  47 

660 

—  48 

700 

—  58 

700 

—  59 

690 

2  12 

690 

2  13 

690 

—  22 

710 

—  23 

680 

—  38 

690 

—  39 

690 

—  48 

710 

—  49 

680 

—  59 

710 

3  — 

690 

3  10 

700 

—  11 

690 

3  34 

680 

—  35 

680 

К.  означаетъ  вездѣ  разстояпіе  спиралей  саннаго  ацпарата  въ  т.ш. 


Самецъ  средней  величины. 
Головн.  мозгъ  не  отдѣленъ 

ОТРАВЛЕННЫЙ. 


о  п  ы  т  ъ  9-й. 

Такой-жс. 
'Гожо. 


КОНТРОЛЬНЫЙ. 


Е.  при  поя- 
в.іеніи  ѣеѣа- 
пиз'а. 


ПРИМЪЧАНІЯ. 


о, 

к 


Е,.  при  поя- 
вленііі  1:е1;а- 
пиз'а. 


ПРИМЪЧАНІЯ. 


ч.  ы. 

ч.  м. 

9  27 

690 

9  28 

640 

—  39 

690 

—  40 

660 

—  50 

690 

—  51 

650 

10  — 

690 

10  1 

670 

—  10 

690 

—  11 

690 

—  20 

впр.  въ 
въ  0.4 

бр.  л.  м.  0,01  хл. 
к.  с.  воды. 

—  21 

впр.  0 

—  30 

690 

—  31 

690 

—  40 

700 

—  41 

690 

—  50 

700 

—  51 

700 

И  — 

7^0 

11  1 

700 

-  10 

720 

—  11 

690 

—  20 

720 

—  21 

700 

—  30 

720 

—  31 

710 

-  40 

720 

—  41 

700 

—  55 

680 

—  56 

670 

12  5 

700 

12  6 

690 

—    21  — 


15 
27 
38 
48 


700 
700 
690 
700 


16 
28 
89 
49 


690 
690 
690 
700 


Самка  средней  величины. 
Гол.  ыозгъ  не  отдѣленъ. 

ОТРАВЛЕННАЯ. 


О  п  ы  т  ъ  10-й. 

Такая -же. 
Тоже. 


КОНТРОЛЬНАЯ. 


к.  при  поя- 
§     рленіи  Іеіа- 
с.  ппз'а. 


ПРИМѢЧАНШ, 


о. 


К.  при  поя- 
вленіи  Іеііа- 


ПРИМѢЧАНІЯ. 


ч. 

и. 

ч. 

м. 

9 

30 

690 

9 

31 

Ь80 

— 

44 

710 

— 

45 

700 

53 

710 

54 

710 

10 

3 

730 

10 

4 

710 

13 

730 

14 

710 

23 

740 

24 

710 

33 

740 

34 

720 

43 

740 

44 

730 

48 

впр.  въ 

бр.  и  СП. 

лиы.  м.  — 

49 

впр.  въ 

0,075  іл.  въ  1,5  к. 

с.  воды. 

к.  с.  Д( 

53 

730 

54 

730 

11 

3 

730 

11 

4 

730 

13 

730 

14 

740 

23 

720 

24 

740 

33 

720 

34 

730 

43 

690 

44 

720 

58 

690 

59 

700 

12 

8 

700 

12 

9 

710 

18 

720 

19 

730 

29 

710 

30 

720 

40 

730 

41 

740 

55 

720 

ляг.  жива. 

56 

720 

Въ  виду  почти  отсутствія  вліяиіл  хл.  иа  возбудимость  СП.  мозга 
при  дальнѣіітихъ  изслѣдованіяхъ  на  нѣсколько  одинаковыхъ  лягу- 
шекъ  бралась  одна  контрольная. 

О  п  ы  т  ъ  11-й. 

Самки  неОольгаой  одинаковой  величины  головной  мозгъ  не  отдѣленъ 


0  '|- 

Р  А 

В  Л 

Е  Н 

Н  Ы 

Я. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

Время. 

К  при 

К  при 

К  при 

К  при 

ПОЯВ.І. 

Вреня. 

появл. 

Время. 

ПОЯБД. 

Вреия.  появл. 

^еіаіі. 

Іеіаті. 

(;е1:ап. 

м.  М. 

ч.  м. 

ч.  м. 

ч.  м. 

1  55 

246 

1  56 

250 

1     5  7 

250 

1    58  240 

'і  3 

255 

2  /( 

260 

2  5 

243 

2      6  232 

—  22  - 


11 

250 

12 

250 

13 

250 

14 

245 

19 

255 

20 

268 

21 

256 

22 

250 



27 

255 

28 

270 

29 

260 

30 

255 



Н2впр.(),0Ь 

33 

впр. 

34 

впр. 

35 

вир. 

X. 

въ  1  к. 

с.  в. 

0,005  I. 

въ  0,2 

0,0025  X.  въ  0,1 

0  4 

к.  с 

.  дест. 

в. 

ІГ  0 
а»    и  • 

і> 

воды. 



40 

255 

41 

280 

42 

■С  П  -С 

_ 

48 

252 

44 

270 

50 

51 

255 



56 

260 

57 

280 

58 

263 

59 

.1  г  г 

4 

255 

•) 
■> 

5 

305 

3 

6 

273 

н 

7 

260 

12 

260 

13 

300 

14 

270 

15 

256 

20 

260 

21 

295 

22 

269 

23 

265 



29 

260 

30 

293 

31 

267 

32 

260 

38 

265 

39 

290 

40 

270 

4] 

265 

46 

260 

47 

295 

48 

280 

49 

270 

54 

265 

55 

300 

56 

285 

57 

275 

4 

2 

246 

4 

3 

285 

4 

4 

280 

4 

5 

265 

10 

250 

11 

295 

12 

280 

13 

265 

И  кислотный  рефл. 
потерянъ.  Вскр.  гр. 
клѣткв:  Сердеч, 
сокр.  3 — 4  въ  1'. 


О  п  ы  т  ъ  12-й. 
Самцы  средней  одинаковой  величины. 


Головной  мозгъ  отдѣленъ  у  всѣхъ. 


0     Т  Р 

А  Б 

ЛЕН 

И  ы 

Е 

С  А 

М  Ц 

ы. 

КонтрольвЕ 

К  при 

К  при 

Е  при 

К  при 

к  при 

К. 

Время. 

появл. 

Время. 

появл. 

Время. 

появл. 

Время. 

появл. 

Время. 

появл. 

Время. 

□о> 

Іеіап. 

1:е<;ап. 

^еіап. 

Іеіап. 

Іеііап. 

ч.  м. 

ч.  м. 

ч.  м. 

ч.  м. 

ч.  и. 

ч.  м. 

10  25 

210 

10  26 

190 

10  27 

205 

10  28 

205 

10  29 

215 

10  30 

2: 

—  33 

205 

—  34 

190 

—  35 

195 

—  36 

205 

—  37 

225 

—  38 

2: 

—  41 

200 

—  42 

188 

—  43 

205 

—  44 

205 

—  45 

230 

—  46 

2: 

—  49 

195 

—  50 

192 

—  51 

200 

—  52 

205 

—  53 

235 

—  54 

2*. 

—  55 

впр. 

56 

впр. 

—  57 

впр. 

—  58 

впр. 

—  59 

впр. 

11  — 

ВЕІ 

0,075 

іл.  въ 

0,05  іл.  въ 

0,01  хл.  въ 

0,005 

іл.  въ 

0,0025хл.въ 

0,4  к.с. 

лег 

1,5  к. 

с.  в. 

1  к.  с.  в. 

0,4  к. 

с.  в. 

0,2  к. 

с.  в. 

0,1  к. 

с.  в. 

воды. 

И  3 

203 

11  4 

207 

11  5 

210 

11  6 

215 

11  7 

240 

—  8 

2 

—  11 

200 

—  12 

207 

—  13 

217 

—  14 

217 

—  15 

240 

—  16 

2( 

—  19 

207 

—  20 

215 

—  21 

210 

—  22 

230 

—  23 

240 

—  24 

гс 

—  27 

240 

—  28 

220 

—  29 

215 

—  30 

240 

—  31 

235 

—  32 

2 

—  35 

250 

—  36 

218 

—  37 

245 

—  38 

255 

—  39 

235 

—  40 

2: 

—  43 

260 

—  44 

225 

—  45 

235 

—  46 

255 

—  47 

230 

—  48 

—  51 

260 

—  52 

220 

—  53 

245 

—  54 

245 

—  55 

230 

—  56 

—  59 

250 

12  — 

225 

12  1 

245 

12  2 

245 

і  2  3 

225 

12  4 

12  7 

265 

12  8 

225 

—  9 

247 

—  10 

240 

—  11 

230 

—  12 

V  ; 

—  15 

250 

—  16 

223 

—  17 

245 

—  18 

240 

—  19 

225 

—  20 

V 

—  23 

265 

—  24 

223 

—  25 

255 

—  26 

250 

—  27 

22.-) 

—  28 

V  ■ 

I 


-  23  - 


Приведенные  опыты  и  нѣкоторые  другіе  прнводятъ  насъ  къ  за- 
кяюченію,  что  хлоралаыидъ  у  недекапитировапныхъ  ллгушевъ  почти 
неизмѣняегь  возбудимости  спиннаго  мозга,  а  у  декапитированныхъ 
нѣоколько  ее  иовышаетъ. 


2.  Вліяніе  на  рефлексы. 

Для  опредѣленія  вліянія  на  хл.  на  рефлексы  ставились  двоякаго 
рода  опыты:  1)  съ  раздраженіемъ  кожныхъ  периферическихъ  нервовъ 
посредствомъ  разведенной  сѣрной  кислоты  (по  способу  Тюрка)  и  'і) 
съ  раздраженіемъ  центральная  конца  п.  І8сЬіа(1ісі  индукціоннымъ  то- 
комъ  саннего  аппарата  Ви  Воі8  Кеутои(1'а  съ  1  элементом  ъ  Грене. 
Для  опытовъ  съ  шслотнымъ  раздраженіемъ  лягушкамъ  предвари- 
тельно отдѣлялся  головной  мозгъ  отъ  спиннаго  аппаратомъ  Паклена. 
(Во  всѣхъ  случаяхъ  декапитпрованья  лягушекъ  послѣдаія  послѣ 
операціи,  во  избѣжаніе  высыхапія,  покрывались  смоченной  пропуск- 
ной бумагой,  и  уже  тогда  брались  въ  опытъ,  когда  проходили  яв- 
ленія  шока).  Оправившіяся  послѣ  травмы,  лягушки  подвѣшивались 
къ  штативу.  Одна  изъ  заднихъ  лапокъ  каждой  лягушки  (брались 
конечно  парныя  у  всѣхъ)  періодически  погруліалась  въ  растворъ 
сѣрной  кислоты  (1:700)  и  послѣ  появленія  рефсекса  тщательно  об- 
мывалась водой.  Время  появленія  рефлекса  пзмѣрялась  метрономомъ, 
который  всегда  устанавливался  на  120  ударовъ  въ  1'. 


Опытъ  13-й. 


2  Самки  небольшой,  одинаковой  11  40  7 
величины.  Въ  И  ч.  ЪЪ  м.  обѣимъ' —  лО  14 


)—  аз  впр.  0,075—  84  впр.  1,5  е. 
\хй.  1,5  к.  с.  воды.  дес.  воды. 


отдѣленъ  головной  мозгъ, 
ОТРАВЛЕННАЯ.  КОНТРОЛЬНАЯ. 


3  2  реф.  не  пол. 
—  13  тоже. 


41 
51 
3 
14 


7 
6 

7 
6 


св  о  о  л, 

о:       о  «  2- 

О)      о  • 

~     в  л  "  я 

:г  ё  I?  §  ^ 

о  о  Ш 

о,  к  В!  ч 


а. 


ч.  м. 

12  55 

1  5 

—  15 

—  25 

—  35 

—  45 

—  55 

2  5 

—  15 

—  25 


9 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


Ч.  М. 

12  56 

1  6 

—  16 

—  26 

—  36 

—  46 

—  56 

2  6 

—  16 

—  26 


ООО  >ѳ< 
о  31  о 

3  "^-З 
»5       *  о 

со  я  ч  Х 

о  о  00  5 

А,  ев  в;  Е) 


9 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
9 
7 


Опытъ  14-й. 
2  Самки  средней,  одинаковой  ве- 
личины. Въ  2  ч.  обѣимъ  отдѣлееъ 
головной  мозгъ. 

ОТРАВЛЕННАЯ.  КОНТРОЛЬНАЯ. 


к 

О) 

о, 


о  я  о 

ч       *<  « 

=  (Ч  св  "  3 

3"  а  а  ч  ж 

о  о  Ш  ф 

а.  я  «  «! 


3) 

о. 


л  о  о  .д. 
«  о.  с  ф 
н  о, 

о  я  о 
ч  *  «  « 

о  . 

«   сО   <в  Э  3 

=^  »  я  ч  к 

о  о  (В  4) 
О-  ш  ж  ч 


ч.  м. 

3  — 

-  10 

-  20 

-  30 


ч. 


8 
8 
6 
6 


3 


м. 

1 

—  11 

—  21 

—  31 


6 
4 
4 

3 


81  впр.  0,05  —  ;{2  вир.  I  к.  с. 


хл,  въ  1  к.  с.  в.. 

дест.  воды. 

—  40 

4 

— 

41  :! 

—  50 

4 

• — 

51  :і 

4  — 

4 

4 

1  -л 

—  10 

4 

и  и 

—  20 

4 

21  :і 

—  ЯО 

4 

31  :і 

—  40 

4 

41  н 

—  50 

9 

51 

5  ч.  реф. 

не  пол 

5 

1  :і 

—  10  м. 

не  пол. 

м  :^ 

ОТРАВЛЕННАЯ,  КОНТРОЛЬНАЯ. 


<я  о  о 
к  а.  в  ^ 

О) 

с  я  о 


сз  о  с  .=< 


о  я 


іч  <й  5  5 

о  о  ее  О) 
^  к  к  >=і 


а, 

са 


о 


в        се  5 

ІТ  в  я  п  (е 

о  о  в  О) 

г;,  в  X  ч 


О  п  ы  т  ъ  15-й. 

2  самца  средней  одинаковой  ве 
личины.  Въ  2  ч.  10  м.  обѣимъ  от- 
дѣленъ  головной  мозгъ. 

ОТРАВЛЕННЫЙ.  КОНТРОЛЬНЫЙ' 


гв  о  о  >д< 


а, 


о 
ч 
о 
а 


о 


в  я  Ч 

о  о  Ш  щ 
о,  ж  55  Ч 


м 
я 

Сц 


«  о  к  '«г 


о 

ч 

о 


о 


о 

о  _ 
а.  я  и 


я  ч 
о  « 


ч. 

м. 

ч. 

м. 

3 

13 

3 

3 

14 

8 

21 

3 

22 

6 

29 

3 

30 

4 

37 

3 

38 

5 

38 

впр.  0,02 

39  впр.  0, 

ІЛ. 

въ  0,4  к.  с.  в.. 

дест.  воды. 

45 

2 

46 

4 

53 

2 

54 

4 

4 

] 

2 

4 

2 

4 

9 

2 

10 

4 

17 

3 

18 

4 

25 

3 

26 

5 

33 

3 

34 

4 

41 

3 

42 

5 

49 

4 

50 

4 

57 

р.  не  пол. 

58 

/( 

5 

5 

не  пол. 

5 

6 

4 

Опыт 

ъ 

16-й. 

ч.  н. 

10  15 
—  25 


6 
4 

—  37  4 

—  47  4 

—  51  впр.  0.01 
хл.  въ  0.4  к.  с.  в. 
11 


ч.  м. 

10  16 

—  26  5 

—  38  5 

—  48  5 

—  52  впр.  0,4  к  с. 
дес.  воды. 


12 


1 

4 

11 

ч 

5 

11 

4 

12 

5 

21 

4 

22 

6 

31 

4 

32 

6 

41 

4 

42 

7 

51 

4 

52 

8 

1 

5 

12 

2 

7 

И 

7 

12 

8 

21 

7 

22 

7 

31 

7 

32 

7 

41 

7 

42 

7 

51 

5 

52 

7 

1 

7 

1 

2 

9 

11 

5 

12 

8 

О  п  ы  т  ъ  17-й. 

2  самца  небольшой  одинаковой  ве- 
личины. Въ  9  п.  30  м.  обоимъ  отдѣ- 
ленъ  головной  мозгъ. 
ОТРАВЛЕННЫЙ.  КОНТРОЛЬНЫЙ. 


сб  о  о  >0< 

е. 

о 

к 


Ф 

о  я 

ч 


03 


^  со 


о 

в 


03   О)  о 

я  ч  к 

о  Ш  в) 

ч 


о  о 

« 

о.  в 

ф 

>> 

6- 

а. 

в; 
я 

о 
ч 

я  ° 

к 

Ф 
о, 

'в 

ф 

В  я 

ч 

о  с 

а 

ф 

а.  в 

к 

ч 

2  самки  небольшой  одинаковой  ве- 
личины. Въ  9  ч.  10  м.  обѣимъ  от- 
дѣленъ  головной  мозгъ. 


ч.  м. 

10  42  7 

—  52  8 
112  6 

—  12  7 

—  14  впр.  0,01 
іл.  въ  0,4  к.  с.  в. 

—  22  7 

—  32  11 

—  42  9 

—  52  9 
12    2  8 


ч.  м. 

10  43  10 

—  53  5 

11  3  4 

—  13  5 

—  15  впр. 0.4  к. с. 
дес.  воды. 

—  23  5 

—  3  3  3 

—  43  5 

—  53  4 

1 2  3  4 


_  22    і;!  -- 

  Я2  реф.  не  НОЛ. —  38 

42      Н(і       —  4Н 

_  52  реф.  не  пол. —  ГіЗ 

I    7    тоже.       I  ^ 


4 

4 
4 

4 

4 


—  .■>:{  впр.  0,005  —  54  впр.0,2  к.с. 
іл.  въ  0,2  в.  с.  в.  дес.  коды. 


О  п  ы  т  ъ  18-й. 

2  самки  неоольшой  одинаковой  ве- 
личины. Въ  9  10  м.  обѣимъ  отдѣ- 
ленъ  головной  моагъ. 
ОТРАВЛЕННАЯ.  КОНТРОЛЬНАЯ 


гі  о  г  .& 

«  о.  в  щ 

>•  Ь  си 

5      о  я  о 

«  О 

=.       Я  (О  ев  Й  О 

а;     :т  а  я  п  ж 

о  о  03  а> 

О.  я  я:  |^ 


О. 


с«  о  о  >о< 
5  си  в  о 

0  я  о 

щ  «я 

1  6Ч  й  І  3 
ЕГ  ю  я  (=5  к 

о  о  в  о  • 
а.  и  к  ч 


ч.  м. 

10  17 

—  27 

—  39 

—  49 


3 
6 
4 
3 


ч.  м. 

10  18 

—  28 

—  40 

—  50 


4 
6 
4 
4 


11 


12 


1 


3 
13 
23 
33 
43 
53 

3 
13 
23 
33 
43 
53 

3 
13 


3 
4 


5 
6 
() 
() 
8 
7 
6 
6 
7 
В 


12 


1 


4 
1 4 
24 
34 
44 
54 
4 

14 

24 
34 
44 
54 
4 

14 


(5 
4 
6 
6 


6 
9 

14 
6 
6 

7 


Примѣчаніе.  Во  всѣхъ  опытаіъ 
раздраясались  правыя  лапки,  а  іл. 
ВВ0ДИ.ІСЯ  въ  брюшной  лимфатическій 
мѣшокъ  и  только  въ  оп.  14 — въ 
брюшной  и  частью  въ  спинной  лим. 
мѣшки;  раздраженіе  начиналось  че- 
резъ  2 — 4  м.  послѣ  подвѣшиванія 
лягушки. 


На  основаыіи  приведенныхъ  опытовъ  (и  цѣлаго  ряда  иныхъ  съ 
такимиже  и  промеікуточными  дозами)  приходимъ  къ  закліоченію, 
что  всѣ  дозы  хлоралимида  за  исключеніемъ  самыхъ  малыхъ  пони- 
жаютъ  рефлексы,  безъ  придварительнаго  повышенія  ихъ.  Скорость 
наступленія  паденія  рефлексовъ  частью  зависитъ  отъ  количества 
введеннаго  хл.,  но  во  всѣхъ  случаяхъ  паденіе  рефлексовъ  не  раз- 
вивалось постепенно,  а  шло  быстро  очень,  спустя  большій  или  меь- 
шій  промежутокъ  времени  отъ  момента  введенія  хл.,  въ  теченіи  ко- 
тораго  рефлексы  приблизительно  появлялись  по  прежнему.  Доза  0,01 
повидимому  составляетъ  переходную  ступень, — приблизительно  въ  по- 
ловинѣ  случаевъ  отравленія  этой  дозой  рефлексы  оставались  не  по- 
ниженными, а  въ  остальныхъ  давали  рѣзкое  паденіе, 

И  такъ  мы  видимъ,  что  пониженіе  рефлексовъ,  вызываемое  хл., 
не  зависитъ  покрайней  мѣрѣ  существенно,  отъ  раздраженія  задер- 
живаюиіихъ  рефлексы  Сѣченовскихъ  центровъ,  такъ  какъ  получается 
и  въ  случаѣ  уцраздненія  функціи  этихъ  центровъ  путемъ  отдѣле- 
нія  продол  го  ватаг  о  мозга  отъ  спиннаго. 

(Мы  не  приводимъ  здѣсь  цѣлаго  ряда  такихъ  же  опытовъ  на  не 
декапитированныхъ  .чягушкахъ,  т.  к.  они  дали  почти  такіе  же  ре- 
зультаты). 
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Опыты  съ  перевязной  агі.  іііасае  соттипіз. 


'  Для  рѣшенія  ііоироса,  зависитъ  ли  иадсніе  рефлексовъ  отъ  по- 
ралсенія  спиннаго  мозга  какъ  центра  или  н;е  отъпораженія  не  цен- 
тральной части  рефлекторнаго  аппарата,  нами  былъ  іюставленъ  рядъ 
онытовъ  съ  изолирозаньемъ  отъ  дѣйствія  хл.  одной  конечности  пу- 
темъ  перевязки  главнаго  питающаго  конечность  артсріальнаго 
ствола.  А  именно:  перевязывалась  которая  нибудь  агі.  ііаса  сотш. 
(у  предварительнаі'0  декапіітированной  лягушки)  и  затѣмъ  по  опре- 
дѣленіи  времени  иоявленія  рефлексовъ  на  обоихъ  лапкахъ,  лягуш- 
кѣ  вводился  хлораламидъ  въ  брюшной  или  въ  брюшной  и  спинной 
лимфат.  мѣшки  и  вновь  опредѣлялось  время  появленія  рефлексовъ. 

Въ  нѣсколькихъ  случаяхъ  предварительно  повышалась  стрихни- 
номъ  рефл.  способность  лягушки. 

О  п  ы  т  ъ  20-й. 


Опытъ  19-й. 

Самецъ  небольшой  велич.  2  ч. 
30  м.  отдѣленъ  голов,  мозгъ  В  ч. 
20  м.  перевязана  агі.  іііаса  зіп. 


X 


о, 
СО 


Число  уда- 
ровъ  метрон. 
до  появления 

рефлекса. 
Лапка  лѣвая. 


а 

23 


Число  уда- 
ровъ  метро- 
нома до  появ- 

ленія  рефл. 
Лап.  правая. 


ч. 

м. 

ч. 

м. 

3 

33 

4 

3 

34 

4 

38 

4 

39 

3 

43 

3 

44 

2 

48 

2 

49 

1 

49 

впр.  0,05 
бр.  л.  м. 

хл. 

въ  1 

к.  с.  в.  въ 

54 

4 

55 

2 

59 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

9 

4 

10 

5 

14 

6 

15 

6 

19 

4 

20 

(і 

24 

8 

25 

8 

29  реф.  не  пол. 

30 

8 

34 

тоже 

35 

9 

39 

тоже 

40  реф.  не  по.і. 

44 

тоже 

45 

тоже. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч. 
отдѣленъ  голов,  ыозгъ.  9  ч.  50  м. 
перевязана  агК  іііаса  зіп. 


О) 


Число  уда- 
ровъ  метро- 
нома до  появ- 
ленія  рефл. 
Лѣвая  лапка. 


5 


Число  уда- 
ровъ  метро- 
нома до  появ- 
-іенія  рефд. 
Правая  лапка. 


Ч. 
9 
10 


м. 

54 

5 
10 
15 


8 
8 
4 
4 
4 


9 
10 


по 

1 
6 

11 
16 


8 
6 
4 
3 
3 


16  впр.  0,075  хл.  въ  ѴІ2  к. 
в.  въ  бр.  и  СП.  л.  м. 


21 
26 
31 
36 
41 


л  — 
14  — 
реф.  не  пол.  — 
не  получ.  — 
тоже.  — 


22 
27 


4 
8 

32  14 
37  реф.  не  пол. 
42  тоже. 


Опытъ  21-й. 

Самецъ  небольшой  величины.  9  ч. 
15  м.  отдѣленъ  голов,  мозгъ.  10  ч. 
10  м.  впрыснуто  подъ  кожу  0,01 
т§гт.  8ІгусЬп.  пііг.  и  перевязана 
аі  (.  іііаса  сот.  8Ііі. 
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32 

Г) 

о  '1 

—  33 

5 

37 

12 

—  38 

4 

38  впр 

епіе 

0,01  зігуспп 

42 

1 

—  43 

4 

л  1 
4  / 

3 

—  48 

4 

■4- 

52 

4 

—  ЬЗ 

4 

57 

8 

—  58 

6 

2 

8 

12  3 

6 

7 

14 

-  8 

В 

12  реф. 

не  пол. —  13 

8 

17  не  получ.  —  18  реф.  не  иол. 
22  не  получ.  —  23  не  получ. 


Число  уда-  Число  уда- 

.    ровъ  метрон.  ровъ  метрон. 

я    до   полнленія  ж    до  появденія 

о.      рефлекса.  о.  рефлекса. 
^    Лѣвпя  лапка.  Правая  лапка. 

ч.  м.  ч.  м. 

10  15         1  10  16         2  12 

—  20         1—21  1 

—  25         3  —  26  3 

—  27  впр    въ  бр.   и  сл.   л.  м, 

0,075  хл.  въ  1,5  к.  с.  в. 

йзъ  прпведепныхъ  нѣсколькихъ  примѣровъ  мы  видимъ,  что  пре- 
дупрежденіе  поступленія  хлораламида  въ  одну  изъ  конечностей  не 
исключаетъ  утраты  рефлексовъ,  и  даже  въ  изолированной  конечно- 
сти это  исчезаніе  рефлексовъ  появлялось  нѣсколько  раньше  чѣмъвъ 
отравленной.  Это  даетъ  нааъ  право  полагать,  что  паденіе  рефлек- 
совъ послѣ  хлораламида  зависить,  но  крайней  мѣрѣ  существепнымъ 
образомъ,  отъ  дѣйствія  его  на  центральную  часть,  рефлекторнаго 
аппара  т.  е.  на  самый  спинно-мозговой  аппаратъ. 

Фактъ   болѣе   ранняго   исчѳзанія  рефлекса  въ  изолированной 

конечности,  повторявшійся  на  столько  часто,  что  напр.  въ  9  опы- 

тахъ  съ  дозой  0,075  на  декапигированныхъ  и  не  деканитирован- 

ныхъ  лягушкахъ  онъ  намъ  встрѣтился  7  разъ, — зависитъ  по  всему 

вѣроятію  отъ  нзмѣненія  условій  кровообращенія  и  нитанія  вслѣдст- 

віе  перевязки  очень  крупиаго  артеріальнаго  ствола. 
Рефлексы  вызываемые  электр.  раздрашеніемъ.  Вліяніе    на  двига- 
тельные нервы. 

Переходимъ  къ  упомянутому  выше  изслѣдованію  измѣненія  хло- 
раламидомъ  рефлексовъ  вызмваемыхъ  электртескгшъ  раздра- 
женіемъ  центральнаго  отрѣзка  чувствительнаго  нерва  и  вмѣстѣ  съ 
этимъ  къ  выяспенію  вліяніл  хлоралмиада      двигательные  неновы . 

Постановка  опытовъ  состояла  въ  слѣдующемъ.  У  оправившейся 
декапитированной  лягушки  перевязывался  ниткой  на  бедрѣ,  въ  двухъ 
мѣстахъ  п.  ізсЬіагІісиз  и  перерѣзывался  въ  срединѣ.  Затѣмъ,  раз- 
дражая то  центральный  то  периферическій  отрѣзки  нерва,  устанав- 
ливали минимальную  силу  тока,  снособпую  вызвать  небольшое  со- 
краиіеніс  противоположной  лапы  при  раздражсніи  перпаго  изъ  нихъ 
и  способную  вызвать  легкое  сокращеніѳ  мышцъ  тойже  голени  или 
стопы  при  раздра/ксніи  втораго  изъ  отрѣзковъ.  Послѣ  этаго  впрыс- 
кивался въ  лимфат.  мѣніки  хлораламидъ  н  снова  раздражались  оба 
отрѣзка  нерва. 
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Бо  всѣх'ь  оііытахъ  брался  длл  раздражеиій  лѣвый  сѣдалиіцный 
нерв'ь.  Центральный  консцъ  раздражался  черсзъ  50  —  70"  ііослѣ 
ііериферическаго. 

О  п  ы  т  ъ  22-й. 

Самсцъ  средней  величины.  1  ч. 
10  м.  отдѣленъ  голов,  мозгъ.  3  ч.  30 
м.  перерѣзанъ  п.  ізсЬіасІ. 


X 


Разстояніе  спиралей  при  рав- 
дражеиііі  и.  ізсЬіасІісі. 

Перифѳр.  и.      Централь,  к. 


—  50 

710 

460 

4  — 

680 

460 

—  10 

680 

460 

—  20 

680 

450 

—  30 

700 

140 

~  45 

655 

30 

—  55 

680 

30 

5  5 

680 

10 

—  15 

655 

О 

—  22 

смерть. 

ч,  м. 

3  55  640  555 

4  5  662  515 

—  15  655  520 

—  20  вир.  0.08  хл.въ  1.6  к.  с.  в 

—  40  665  450  і 

—  55  685  450  I 

5  10  620  О  не  реаг. 

По  вскрытіи  груд.  кл.  сердце  ока- 
залѳсь  сокращающимся  неровно  за 
3  —  5  —  7  сокращеніями  слѣдовала 
остановка  вт.  діастолѣ  на  15 — 20 — 

25  с. 

ч.  и. 

5  57  620  '  О  не  реаг. 
В  10  сердце  сокращалось  также. 

О  п  ы  т  ъ  23-й. 

Саыецъ  небольшой  велич.  10  ч. 
30  м.  отдѣленъ  голов,  мозгъ.  2  ч 
перерѣзанъ  п.  І8с1ііа(1. 

Разстояніе  спиралей  при  раздра- 
к  женіп  п.  ізсіііасіісі. 

со"       Перифер.  к.       Централь,  к. 


О  п  ы  т  ъ  24-й. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч.  5 
м.  отдѣлеаъ  гол.  мозгъ.  ІО-ч.  10  ы. 
перерѣзанъ  п.  ізсЬіаб. 

Разстояніе  спиралей  при  раздра- 
к  женіи  п  ізсіііайісі. 


ч.  м. 

2  10 

—  20 

—  30 

—  35 

—  55 

3  10 

—  20 

—  30 

—  40 


640  590 

700  575 

680  580 
вир.  0,075  хл.  въ  1,5  к.  с.  в 

650  645 

720  645 

700  645 

700  580 

655  470 


—  Іэ2  впр 
11 


о. 


ч.  м. 
10  21 

—  31 

—  41 
51 
52 

5 
15 
25 
35 
45 
55 
5 
15 
25 
35 
45 
55 
5 
15 
25 
35 
50 


12 


Перпфер.  к.     Централь,  к. 

726  615 

710  620 

722  625 

720  620 
0,05  хл.  въ  1  к.  с.  в. 

715  655 

745  635 

685  540 

615  566 

650  545 

625  570 

645  570 

652  570 

652  565 

700  570 

670  570 

690  579 

660  545 

675  530 

640  485 
640  О  не. 

сердце  остановилось  въ 
столѣ. 


реаг. 
діас- 
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О  п  ы  т  ъ  25-й. 

Самка  неоольшой  величины.  9  ч.|  

І.т  м.  отдѣленъ  голов,  м.  10  ч.  не 
рерѣзань  п.  ізсЬіачІ. 

Разстолніе  спиралей  Щ)н  раздра 
жѳпіи  11.  І5СІііаі1ІСІ. 


ЕС     Иерііфер.  к, 


Цент))алі..  к. 


ч. 

и. 

10 

12 

735 

640 

23 

740 

645 

35 

740 

675 

45 

700 

645 

.^4  9 

вир.  0,04  хл. 

ВЪ  0,8  іі 

11 

1(1 

735 

625 

25 

НЮ 

625 

45 

810 

590 

12 

5 

840 

560 

20 

820 

515 

36 

820 

510 

^б 

810 

0  не 

0  п  ы  т  ъ 

26-й. 

Самецъ  небольшой  величины 

15 

м. 

отдѣлепъ  гол. 

ыозгъ. 

25 

м. 

переііѣианъ  п. 

І8с1)іа(1. 

Разстолніе  спіі])алей  при  раздра- 
жепіи  11.  ізсІііасИсі. 

Иерпфер.  и.    Централь,  к. 


ч.  м. 

10  40 
—  50 

11  — 


760 
745 
700 


600 
624 
640 


5  впр.  0,02  хл.  ВЪ  0,'і  к.  с.  в 


—  со 

Ч  (1  і/ 

600 

 /(1 

685 

565 

2  1 

671 

540 

—  16 

675 

540 

—  35 

675 

535 

—  53 

675 

0  НС  реаг. 

6  5 

сердце  сокраш,астсп  очень  энер- 

гично. 

0  п  ы  т  ъ 

27-й.. 

Самка  небольшой 

величины.  9  ч. 

15  м. 

отдѣленъ  голов,  мозгъ.    1  ч. 

32  м. 

псрерѣзанъ  п 

.  ізсЬіай. 

Разстояніе  спиралей  пря  раздра- 

я 

жепіи  п. 

ізсіііасіісі. 

О) 

о- 

Перифер.  к. 

Централь,  к. 

ч.  м. 

1  42 

700 

670 

—  52 

700 

660 

2  2 

700 

620 

впр.  0,01  хл.  ВЪ  0,4  к.  с.  в. 

3 

700 

620 

—  42 

770 

620 

3  2 

740 

620 

—  20 

770 

450 

—  35 

660 

450- 

—  50 

625 

480 

4  5 

630 

470 

-  26 

620 

470 

—  48 

640 

430 

5  5 

623 

415 

—  20 

640 

445 

—  44 

675 

370 

6  — 

675 

380 

—  13 

620 

0 

7  — 

сердце  сокр. 

очень  анергичио. 

Изъ  этих'ь  а  также  ряда  иныхъ  совершенно  аиалогичныхъ  опы- 
товъ,  протоколовъ  коихъ  ради  краткости  мы  не  прнводимъ,  мы 
приходимъ  къ  заключенію:  1)  что  хл.  невліяетъ  существепиымъ 
обра.'шмъ  на  двигательные  нервы:  2)  при  сравненіи  паденія  рефлек- 
совь  вы.чываемыхъ  аллектричѳскимъ  раздраніенісмъ  стволовч.  чувстии- 
тельных'ь  нервовъ  сънаденіемъ  рсфлексовъ  вызывасмыхъ  кислотнымъ 
ралдраисенісмь  исриферических'ь  ихъ  оканчаиій, — первые  т.  с.  реф- 
лексы при  раіідраженіи  стволов'ь  исчезали  позже,  но  характерь  наде- 
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а  именно  стремительность  его,  былъ  соверніснно  такимъ  же  въ 
обоих'ь  рядах'ь  случаев!,.  Такое  запозданіе  паденія  рефлексовъ  при 
раздражен! и  токомь  по  сравненію  съ  кислотнымъ  раздраженіемъ 
можетъ  быть  объяснено  каіа,  разницей  въ  постановкѣ  опытовъ, 
такъ  и  возможностью  специфическаго  дѣйствія  хлораламица  на  пе- 
реферическіе  приводы. 


Постановка  опытовъ  въ  этомъ  наііравленіи  заключалась  въ  слѣ- 
дующемъ.  Оправившимся  послѣ  декапитированья  лягушкамъ  пере- 
вязывались всѣ  отводящія  вены  одной  изъ  заднихъ  лапокъ  (1  брюпі- 
иая  и  3  на  бедрѣ);  кожа  на  этой  іапкѣ  на  уровнѣ  паховой  склад- 
ки циркулярно  обрѣзалась.  Затѣмъ  опредѣлялась  степень  кожной 
чувствительности  на  кислотное  ]іаздраженіе  до  и  послѣ  ванны  изъ 
5''/о  воднаго  раствора  хл.  на  стопу  и  часть  голени  этой  конечно 
сти  пли  до  и  послѣ  введенія  хл.  подъ  кожу  голени  упомянутой  ко- 
нечности, Бъ  концѣ  опытовъ,  когда  получался  эфектъ  въ  смыслѣ  по- 
ниженія  периферической  чувствительности,  мы  старались  изслѣдо- 
вать  быстроту  хода  паденія  кислотнаго  рефлекса  и  состояніе  реф- 
.зекса  отъ  электричеміаго  раздраженія  центральнаго  конца  чувстви- 
тельнаго  нерва  той  же  или  обѣихъ  конечностей. 

Неотравленная  конечность  раздражалась  всегда  50 — 70'  позже 
отравленной. 


Вліяніе  на  чувствительные  нервы. 


—  22 — 82  ванна  изъ 


О  п  ы  т  ъ  28  й. 


5°/о  раствора  хл. 


Самецъ  средней  величины.  11  ч. 
отдѣленъ  гол.  мозгъ.  11  ч.  30  м. 
перевязаны  вѣны  и  разрѣзана  кожа  на; 
.іѣв.  ниж.  кон. 


—  37  8  10 

—  42  О  6 

—  47  3  4 


1  40 

—  45 

—  50 

—  55 

2  — 

—  5 

—  10 

—  15 


Число  ударовъ  метронома  до  по- 
явленія  рефлекса. 


Лѣвая  к. 


2 
5 
10 
10 
3 
10 
6 
8 


Правая  к. 


2 
4 
6 
10 
3 
5 
5 
5 


—52  4  10 

—  57  4  4 
3    2  4  7 

—  74  6 

—  12  4  7 

—  17  6  .8 
—22  4  10 

—  27  14  4 

—  32  20  4 

—  37  реф.  не  пол.  8 

—  42  не  получ.  6 

—  -  47  тоже.  () 

—  52  надавленіс  реаги- 


руетъ  слабѣе  пра- 


вой. 


-   п  — 


о  п  ы  т  ъ  29-й. 
Самецъ  небольшой  величины.  9  ч. 
20  м.  отдѣлень  голов,   мозгъ.  1  ч. 
4;і  м.  перевязаны  вены  и  разрѣзана 
кожа  на  лѣв.  ниж.  конечности. 


Число 


к 

31 

ш 
е. 
оа 


1  .^г-. 

2  — 

—  о 

—  10 


ударовъ 
явленія 


Л  ѣ  в  а  я 


15 

20— ЗЬ 

37 

42 

47 

52 


—  57 
И  2 

—  7 

—  12 

—  17 

—  22 

—  27 

—  32 

—  37 

—  42 

—  52 

—  59 

4  9 

—  19 

—  29 

—  39 

—  50 

5  — 

—  15 

—  30 

—  40 

—  50 
«  — 

—  10 

—  20 


10 
(і 

ванна 
9 
5 
5 
6 
{) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
.') 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 


иетроноиа  до  по- 
рефлѳкса. 


Правая   к.  {  

4 
4 

4 
2 
4 

4 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
3 

.  4 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
8 
1 
3 
4 

4 
4 

3 
3 
3 


Опытъ  30-й. 
('амецъ  небольшой  величины.  1  ч. 
12  м.   отдѣленъ   гол.  мозгъ.  1  ч. 
20  м.  перевязаны  вены  и  разрѣзана 
кожа  на  правой   нижн.  конечности. 


ВІ. 

Правая  к. 

Лѣв 

1 

53 

4 

6 

58 

:^ 

5 

2 

;{ 

4 

4 

4  — 

-6  ванна. 

10 

2 

4 

15 

2 

4 

20 

1 

4 

25 

4 

4 

30 

5 

30— 

-35  ванна. 

Я 

4 

41 

3 

4 

46 

4 

51 

4 

4 

56 

4 

4 

,3 

1 

4 

5 

6 

4 

4 

И 

4 

4 

12  — 

■22  ванна. 

26 

10 

4 

31 

8 

4 

36 

н 

4 

41 

8 

4 

46 

8 

4 

51 

8 

4 

56 

10 

4 

4 

1 

10 

4 

6 

12 

4 

11 

10 

5 

16 

12 

5 

21 

13 

6 

26 

12 

6 

31 

12 

6 

4 

41 

14 

5 

51 

12 

5 

5 

1 

12 

6 

Опытъ  31-й. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч.  20м. 
отдѣленъ  головной  мозгъ.  10  ч,  30  м. 
перевязаны  вены  и  разрѣзана  кожа 
на  лѣвой  нижней  конечности. 

Чисто  ударовъ  метронома  до  по- 
«  явленія  рефлекса. 

сц"     л  ѣ  в  а  я  к.    Правая  к. 
Ч.  М. 

10  37  9  8 

—  45  9  7 

-  50        10  7 


—   32  - 


Л  ѣ 

в  а 

11    к.                     II  р  а  н. 

к. 

1 

57 

впр.  0,01  х;і 

10 

55 

—  1 1  ч.  1 2  м.  ванна. 

подъ  кожу  л.  голени. 

11 

20 

реф.  не  получ.  14 

5 

7 

4 

4 

21 

— 

на  щипки  за 

— 

12 

4 

4 

стопу  0  рефл.: 

— 

17 

4 

4 

на   щипки  за 

— 

22 

4 

4 

бедро  есть. 

— 

27 

4 

4 

11 

22 

на  концен. кис- 

— 

32 

4 

4 

лоту    0  реф- 

— 

37 

5 

4 

лекса. 

— 

45 

4 

4 

11 

35 

при  раздраже- 

■ — 

50 

4 

4 

НІИ    ИНД.  то- 

55 

5 

8 

комъ  централь- 

0 

10 

10 

наго  конца 

7 

4 

12 

только  что  от- 

20 

4 

4 

препарован  на- 

0 п  ы  т  ъ 

33-й. 

го    и  перерѣ- 

заннаго  надъ 
ко.іѣномъ     ]1 . 
І8с1іі(1.  8ІП  не 
получается  ни 
тетануса  ни 
рѣзкаго  движе- 
нія  ыышцъ 
правой  лапки  и 
при  О  разстоя- 
нія  спиралей. 
11  45  не  получается 
ни  тетануса  ни 
рѣзкаго  дви- 
жет я  мм.  лѣ- 
вой  конечности 
при  такоы'ь  же 
раздраженіи 
цент.  к.  п. 
І8сІііа(1  (Іех. 

О  п  ы  т  ъ  32-й. 

Самецъ  средней   величины.    1  ч 
27  м.  отдѣленъ  головной  ыозгъ.  4  ч 
30  м.  перевязаны  вены  и  разрѣзана 
кожа  на  лѣв.  нплш.  конечности. 

Число  ударовъ  яетронома  до  пО' 
В!  явлеиія  рефлекса. 


а. 
Сй 

Лѣвая  к. 

Правая 

ч.  м. 

4  45 

5 

10 

—  51 

9 

8 

—  56 

4 

2 

Саыецъ  крупный.  11  ч.  отдѣленъ 
головной  мозгъ.  24.45  м.  перевязаны 
вены  и  разрѣзана  колса  на  .іѣвой 
нижней  конечности. 


и 


Число  ударовъ  метронома  до  по- 
явленія  реф.чекса. 

Лѣвал  к.     Правая  к. 


2 

55 

•     3  4 

3 

9  5 

5 

10  3 

6 

впр.  0,035  хл. 

подъ  кожу  л.  гол. 

11 

4  2 

16 

4  4 

21 

3  3 

26 

3  2 

31 

3  3 

36 

3  2 

41 

14  2 

46 

не  реаг.  2 

56 

не  реаг.  ни  на 

реагир.  щипки 

ни    на  конц. 

кислоту. 

0  п  ы  т  ъ  34-й. 

Самецъ  с])едней  вегнчпны.  9  ч.  от- 
дѣленъ  головной  мозгъ.  9  ч.  50  м. 
перевязаны  вень:  п  перерѣзаиа  кожа 
лѣвой  нилснсй  конечности. 


ч 


Число  уда]іинь  медроиома  до  по- 
явлепіи  рефлекса. 


О) 

о. 

Лѣвая  к.  Правая 

ч.  м 

10  — 

3  н 

— 

4  4 

—  10 

4  4 

—  15 

4  4 

—  20 

5  5 

—  21 

впр.   0,02  хд. 

подъ  кожу  л.  гол. 

—  29 

6  4 

—  34 

3  3 

—  39 

4  4 

—  44 

б  4 

—  49 

4  4 

•  1  -г 

К  4 

—  59 

4  4 

11  4 

не  реагир.  4 

На  щипки  не 

1 1  9 

реаг. 

на  кон)(.  кис- 

лоту не  реаги- 

руетъ. 

0  п  ы  т  ъ  35-й. 

О  п  ы  т  ъ  36-й. 

Самка  средней  величины.  10  ч. 
20  м.  отдѣленъ  головной  мозгъ.  3  ч. 
перевязаны  вены  и  разрѣзана  кожа 
на  лѣвой  нижней  конечности. 

Число  ударовъ  метронома  до  ио- 
д  явленія  рефлекса. 


Лѣвая  к.  Правая 


Самецъ  не  большой  величины.  9  ч. 
15  м.  отдѣленъ  головной  мозгъ,  12  ч. 
5  м.  перевязаны  вены  и  сдѣланъ 
разрѣзъ  кожи  на  лѣвой  нижней  ко- 
нечности. 

Число  ударовъ  метронома  до  пО' 
5  явленія  рефлекса. 


V 

=1, 

23 


Лѣвая  к.     Правая  к. 


Т. 
12 


м. 

25 
30 
■38 
4/( 


—  о  / 
1  7 

—  17 


14 
18 
19 

впр.  0,02  хд. 
подъ  кожу  л.  гол. 
11 
не  реаг. 
не  реаг. 
На  щиііісн  и 
конц.  кис- 
лоту не  реаг. 
дне.  Малаховскаго. 


14 
8 
8 


6 
12 
10 


6 
10 
12 
10 


ч.  м. 

3  8  4 

—  16  12 

—  27  8 

—  28  впр.    0,15  іл, 

подъ  кожу  л.  гол. 

—  37  4 

—  43  4 

—  56  6 

4  1      не  реаг. 

—  3  на  конц.  кисло- 

ту не  реаг. 
4  10  раздраженія  центр. 

конца    отпрепаро-  ' 

ваннаго  и  перерѣ- 

.заннаго  п.  ізсЬіай. 

8ІП.  не  даетъ  эффек- 
та въ  правой  лаа- 

кѣ  и  при  О  разст. 

спиралей. 
4  17  тоже  со  стороны 

цен.  к.  п.  ійсЬіа^. 

(Іех.    (въ  лѣвой 

лапкѣ). 

Опытъ  37-й 
Самецъ  средней  величины.  10  ч. 
20  м.  отдѣленъ  гол.  мозгъ  1 2  ч.  пе- 
ревязаны вены  и  разрѣзана  кожа  на 
лѣв.  нижн.  кон. 


к; 


Число  ударовъ  метронома  до  по- 
явления рефлекса. 


а- 

п 

Л  ѣ  в  а  я  к. 

Правая 

13 

ч.  м. 

10 

12  10 

2 

8 

10 

--  18 

18 

8 

—  28 

8 

16 

—  43 

12 

12 

—  52 

10 

6 

1  —  вир.  0,01 5  хл. 

подъ  кожу  л.  гол. 

—  12  4  4  і 

—  20  10  (і 
-   25  4  10 

—  35  8  6 

—  45  4  6  і 

—  55  6  6  I 

2  5  4  6  I 

—  13  не  реаг.  5  1 

—  20  на  конц.  кислоту  реаг. 

но  не  скоро. 
2  ч.  28  м.  раздраженіе  центр, 
конца  отпрепар.  и  разрѣзаннаго  п. 
ізеЬіай  неотравленной  (правой)  ко- 
нечности не  даетъ  эффекта  въ  лѣ- 
вой  конечности  и  при  о  разст.  спи- 
ралей. 

2  ч.  35  м.  Тоже  со  стороны  центр, 
конца  п.  І8сЬ.  отравленной  (лѣвой) 
конечности  (въ  прав.  ногѣ). 

Опытъ  38-й. 

Самка  средней  величины.  10  ч. 
21  м.  отдѣленъ  гол.  мозгъ.  2  ч.  пе- 
ревязаны вены  и  разрѣзана  кожа  на 
лѣв.  нижн.  конечности. 

Кромѣ  того  ставились  опыты  еще  и  третьимъ  образомъ:  Дека- 
пйтированнымъ  лягушкамъ  (послѣ  оправленія  ихъ)  отпрепаровывался 
п.  і8сЫа(іісіі8  на  бедрѣ  и  на  это  бедро  приблизительно  на  среди- 
нѣ,  за  выкліоченіемъ  нерва,  накладывалась  лигатура  еп  таззе; 
затѣмъ  опредѣлялась  степень  чувствительности  на  кислотное  раздра- 
женіе  до  и  послѣ  впрыскиванія  хл.  подъ  кожу  голени  перевязан- 
ной конечности.  Оныты  эти  дали  тождественные  почти  результаты 
съ  только  что  приведенными  результатами,  почему  мы  ихъ  и  не 
прпводимъ. 

Езъ  приведенпыхъ  опытовъ  приходимъ  къ  заключенію,  что  хд. 
если  и  вліяетъ  на  кожную  чувствительность  (понижающимъ  обра- 
зомъ) то  весьма  мало  и  не  постоянно.  Въ  пользу  ничтожной  роли 
измѣнеиій  въ  псрифери  ческихъ  окончаніяхъ  чувствительныхъ  нер- 
вовъ  говоритъ  между  прочимъ  и  то  обстоятельство,  что  весьма 
скоро  послѣ  исчезанія  кислотныхъ  рефлексовъ  съ  о  травленной  ко- 
нечности, мы  коистантировали  надеиіе  рефлексовъ  при  электрпче- 
скомъ  раздражснііі    ствола   чувствитсльнаго   нерва  и  при  томъ  не 


Число  ударовъ  метронома  до  по- 
«  яиленія  рефлекса. 

р2       .'1  ѣ  В  а  Я  К.      П  р  а  н  а  я  к. 


ч. 

ы. 

л 

11) 

/• 

0 

10 

1  г 
II) 

с, 
0 

4 

4 

'■і  ь 

вир.  0,015  хл. 
подъ  кожу  л.  гол. 

ь 

4 

0  0 

5 

•> 

0 

с 
0 

о 
о 

1  п 

1 0 

1о 

4 

0  с; 

/СО 

і  Ь 

с; 
о.т 

14 

2о 

14 

24 

55 

20 

30 

4 

18 

30 

17 

28 

30 

25 

20 

24 

35 

.  26 

30 

44 

34 

26 

53 

28 

30 

5 

30 

24 

5 

30 

26 

12 

28 

26 

—  85  - 


только  исрва  той  же  отравленной  ноги  но  и  центр,  конца  нерва 
другоіі  конечности. 

На  основаніи  всего  вышеизложеииаго  относительно  измѣненій 
рефлсксовъ  заключаем!,,  что  хл.  утетаетъ  рефлекторную  спо- 
собность главныт  образомъ  путемъ  параженія  рефлектор- 
ных?, центровъ,  заложенныхъ  въ  спинномъ  мозгу. 

Въ  закліоченіе  упомянемъ  вскользь  о  6  наблюденіяхъ,  кото- 
рыхъ  къ  сожаленііо  мы  не  имѣли  возможности  за  недостаткомъ 
времени  провѣрить  и  разроботать  рядомъ  болѣе  совершенно  и  точно 
поставленныхъ  контрольныхъ  опытовъ. 

\.  Самецъ  средней  величины.  Въ  3  ч.  40  м.  отпрепарованъ 
п.  І8с1ііа(1,  8іпі8Іег  на  бедрѣ  и  перерѣзанъ  у  колѣна;  центральный 
конец'ь  его  опущенъ  на  5  м.  въ  б"/"  водный  растворъ  хл.  на  ча- 
совомъ  стсклышкѣ. 

3  ч.  50 — 55  м.  ванна  цен.  конца,  н.  ізсіі.  йіп. 

Минуты  черезъ  2  —  3  послѣ  ванны  раздраніая  цен.  к.  нерва 
индукціонпымъ  токомъ  (обык.  санн.  аппарата  съ  1  эл.  Грене)  и  при 
О  разстоянія  спиралей  не  получалось  сокращенія  мышцъ  въ  нравой 
конечности. 

Затѣмъ  сейчасъ  ліс  отпрепарованъ  и  нерерѣзанъ  п.  ізсіі.  йех.; 
раздраженіе  центральнаго  конца  его  такимъ  же  токомъ  невызвало 
сокращенія  мышцъ  въ  лѣвой  задней  конечности.  Заднія  конечно- 
сти на  конц.  кислоту  слабо  реагировали  и  вовсе  не  реагировали 
на  жженіе:  въ  4  ч.  15  м.  исчезъ  и  кислотный  рефлексъ. 

При  щипаніи  переднихъ  конечностей  замѣчаются  движенія  въ 
задннхъ.  Переднія  конечности  на  канц.  кислоту  реагпруютъ. 

4  ч.  30  м.  И  въ  переднихъ  конечностяхъ  исчезъ  рефлексъ  и 
на  кислоту  и  на  жженіе.  Роговица  плохо  реагируетъ  надотрогиванье. 
Опрокинутый  на  спину  лежитъ  безъ  движенія. 

2.  Самецъ  небольшой.  5  ч.  12  м.  отпрепарованъ  п.  івсЫасІ.  8Ін. 
на  бедрТ.  и  у  колѣна  перерѣзанъ  и  центральный  конецъ  его  по- 
груженъ  въ  57о  растворъ  (водный)  хл.  на  ЗѴ^  мин 

5  ч.  19 — 2272  мин.  ванна  цент,  конца  п.  І8сЬ.  8. 

Черезъ  мин.  3  послѣ  ванны,  раздражая  вынутый  цен.  к.  нер- 
ва индукціоннымъ  токомъ,  и  при  О  разстоянія  спиралей  не  вызы- 
валось сокращепія  мышцъ  въ  правой  конечности. 

Затѣмъ  сейчасъ  л;е  отпрепарованъ  и  пѳрерѣзанъ  п.  ізсЬ.  (Іех.; 
|»аздраженія  цен.  конца  его  такимъ  же  токомъ  не  вызывало  со- 
краніенія  мышцъ  въ  лѣвой  задней  конечности 

Заднія  копечности  реагируіотъ  на  конц.  кислоту  слабо,  на 
жженіе  стои'ь  не  реагируютъ;  скоро  рефлексъ  на  кислоту  исчезъ. 

При  іципаніи  переднихъ  конечностей  замѣчаготся  движенія  зад- 
ними. На  давленіе  и  кислоту  нередиія  конечности  реагируютъ.  Ско- 
ро ослабли  рефлексы  съ  переднихъ  конечностей  на  кислоту  и  жженіе. 

Роговица  все  время  хороню  реагировала  на  дотрогиванье. 
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о.  Самсц'ь  крупный.  4  ч.  30  м.  Центральный  конецъ  пегѵі 
І8сЬіа(1.  8Ш  гіогруженъ  на  1  мин.  вг  ЙіД  "/о  растворъ  хл. 

Послѣ  ванны  такое  5ке  какъ  выше  птсутствіе  реакціи  въ  про- 
тивоположной зади.  конечности  нри  раздраженіи  цеетральнаго  кон- 
ца лѣваго  а  затѣмъ  праваго  п.  ізсіііасіісі.  Отсутствіе  рефлекса 
при  дѣйствіи  кислотой  или  5кженіемъ  на  задпія  конечности 

.  Переднія  конечности  реагируютч,  на  кислоту;  но  ни  щипки,  ни 
давленіе,  ни  уколы  не  вызвали  движенія  задними  конечностями. 

4  ч,  50  м.  исчезъ  рефлексъ  съ  переднихъ  конечностей. 

4  Самка  небольшая.  5  ч.  Центр,  к.  п.  ізсЫайі  зіп.  погруженъ 
на  25"  въ  2і/2  о/^  водный  растворъ  хл. 

Такое  же  какъ  выше  отсутствіе  реакціи  при  раздраженіи  инд. 
токомъ  лѣваго  затѣмъ  праваго  п.  ізсЬіасІісі— послѣ  ванны.  Заднія 
конечности  на  кислоту  и  ж}кеніе  не  реагировали.  Переднія  на  ки- 
слоту реагировали,  на  проколы  и  жженіе  почти  не  реагировали. 

5.  Самецъ  малый.  5  ч.  18  м.  Погруженъ  цент,  конецъ  п.  ізсЫасІ. 
8ІП.  въ        7"  вод.  растворъ  на  10  с. 

Послѣ  ванны  со  стороны  сѣдалищныхъ  нервовъ  то5ке  что  выпіе 
отсутствіе  реакціи.  Заднія  и  передпія  конечности  ни  на  кислоту  ни 
на  жженіе  не  реагируютъ. 

6.  Самка  небольшая.  І1е;реферическій  конецъ  и.  ізсЬіай.  йех. 
погруженъ  на  2  мин.  въ  водн.  272  "/<,  растворъ  хл.  Послѣ  ван- 
ны вызывалось  сокращеніе  мышцъ  правой  лапки  при  раздраженіи 
периф.  конца  нерва  идикціошіымъ  токомъ  при  400  шш.  разстоя- 
нія  спиралей  сапнаго  аппарата. 

Вліяніе  на  поперечно-полосатыя  мышцы. 

Для  изслѣдованія  вліянія  хл.  въ  этомъ  направленіи  ставились 
опыты  съ  помощью  міографа  Маггеу'а  слѣдующимъ  образоыъ.  Ля- 
гушка кураризировалась  (0,001  Спгаге)  и,  послѣ  появленія  пара- 
лича движенія,  на  одно  бедро  около  уровня  паховаго  сгиба  накла- 
дывалась лигатура  ен  шаззе.  Затѣмъ  перерѣзывались  ахилловыя 
сухожилья  и  отпрепаровывались  икроножныя  мышцы.  Концы  сухо- 
зкилій  крючками  соединялись  съ  пишущимъ  рычагомъ  міографа.  Подъ 
соединеиныя  такимъ  образомъ  съ  рычагомъ  міографа  мышцы  под- 
водились особые  электроды.  Раздраженіе  мышцъ  производилось  ин- 
дукціоииымъ  токомъ  через'ь  одинаковые  промежутки  времени,  бла- 
годаря, введенному  въ  апнаратъ,  особому  прерывателю  тока.  По 
полученіи  на  барабанѣ  кривой  отъ  каждой  икроножной  мышцы,  ля- 
гушка отправлялась  хлораламидомъ  и  затѣмъ  вновь  получались  міо- 
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граммы  отъ  отрав.іеной  -  и  неотравленной  мышцы  чрезъ  извѣстные 
промежутки  времени. 

ІІолученныя  при  этих'ь  опытахъ  мышечныл  кривыя  представи- 
ли малую  разницу  мелсду  кривымй  до  и  послѣ  отравленія  покрай- 
ней  мѣрѣ  въ  первые  неріоды  дѣйствія  хл.;  въ  болѣе  поздніе  періоды 
замѣчалось  уменьшеніе  высоты  сокращеній  и  большее  растяженіе 
нисходящей  кривой. 

Вліяніе  на  сердце. 

Постановка  оиытовъ  для  изученія  вліянія  хл.  на  сердце  произ- 
водилась обычнымъ  образомъ.  У  прикрѣпленной  булавками  къ  проб- 
ковой доскѣ  лягушки  обнажалось  сердце  вскрытіемъ  грудной  клѣт- 
ки,  причемъ  мечевидный  отростокъ  всегда  оставлялся  для  возмолс- 
наго  предупрелсденія  выпаденія  внутренностей.  Околосердечная  сум- 
ка обыкновенно  вскрывалась.  Затѣмъ  сосчитывались  сердечныя  со- 
кращенія  а  также  наблюдался  и  характеръ  ихъ — до  и  послѣ  от- 
равленія.  Высыханіе  сердца  во  время  опыта  предупрелсдалось  сма- 
чиваньями  его  нормальнымъ  солянымъ  растворомъ. 

О  п  ы  т  ъ  39-й. 

Саыецъ  крупный.  Въ  Ч  ч.  50  м.  обнаружено  сердце. 


ч.  м. 

Н  54  21 

—  55  24 

—  56  24 

—  57  22 

—  58  22 

—  59  23 
4  —  22 

—  1  24 

—  2  28 

—  3  23 

—  8  23 

—  9  впр.  подь  кожу  обоихъ  бедеръ 

0,1  1.1.  въ  2  к.  с.  воды. 

—  12  22 

—  14  22 

—  16  21 

—  18  21 
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—  20  го 

—  П  21 

—  24  19 

—  26  20 

—  28  19 


—  30  остан. 

въ  діаст. 

на  50 

сек., 

—  32 

35 

затѣмъ 

12  сокращ. 

пъ  течен. 

1« 

с. 

> 

30 

14 

20 

30 

14 

> 

» 

30 

13 

> 

25 

> 

13 

> 

25 

> 

> 

25 

11 

15 

> 

4  38 

40 

» 

11 

> 

30 

> 

11 

> 

> 

—  40 

» 

35 

И 

> 

> 

—  45 

40 

> 

10 

> 

35 

> 

> 

9 

> 

Первое  механ.  раздражеыіѳ  сердца  во  время  остановки  всегда  пре- 
рываетъ  остановку  и  вызываетъ  1  сокращ.,  слѣдующія  часто  не  вы- 
зываютъ. 


4  53  остан.  въ  діаст.  на    27  сек.,  затѣмъ    8  сокращ.  въ  течея.  13  с. 


»  45  »  2>  9            >             —  > 

—  57             >  40  »  >  7                          10  » 

—  59             »  37  »  »  6            »             —  » 
5    2             >  120  >  »  13            >             20  ^ 

»  100  »  »  6           »            —  > 

5    7             >  150  »  »  1  сокр.,  затѣмъ  опять  остан. 

>  55  »  »  1 
»  150  »  »  1 

5  12  1-е  мех.  раздр.  вызва.іо  1  сокращеніе,  2-е  невызыва.ііо. 

5  14  остан.  въ  діаст.  на    60  »  .затѣмъ  9  сокращ.  въ  течен.  20  е. 

»  30  >  »  1  сокр.,  затѣмъ  опять  остан. 

>  25  »  >  1 
5  18             »  25  >  >  1 

»  20  ^  *  1 

>  25  >  »  1 
»  40  »  »  1 

>  20  »  »  1 
5  23             »  25  »  ^  1 

»  45  >  »  1 

5  28             >  210  »  >  1 


30  > 

20  >  » 

30  » 

50  » 

10  » 

5  > 


■1  о  7  остан.  въ  діаст. 


на 


-  45 


5  ;и) 


50  сек. 

15  ^ 

НО  ^ 

32  ' 
30 

35  » 

30  ■  > 


затѣмъ 


25  > 

1 

о 

> 

30  » 

>  1 

25  > 

30  > 
20 

»  1 
»  1 
>  1 

> 

15 
15 

і  1 

> 

10  » 

1 

6  я 

10  - 

20  : 

30  > 

»  1 
»  1 

))  X 

> 

25 

>  1 

в  15 

> 

30  > 

>  1 

20  > 

>  1 

25  у> 

6  21 

23  > 

—  22 

15  > 

>  1 

Сокращенія  все  время  энергичны. 

1 

—  25 

28 

—  26 

28 

0  п  ы  т  ъ  40. 

—  27 

—  29 

28 
29 

Самка  средней  величины.   Въ  10 

—  30 

29 
29 

28 

ч.  обнажено  сердце. 

—  32 

—  35 

Число  сокра- 

—  39 

28 

■п 

щені&  въ  30 

—  40 

26 

ф 
сь 
РЗ 

сѳкуидъ. 

—  41 

27 

—  45 

25 

ч.  м. 

—  50 

20 

10  7 

28 

—  55 

18 

—  8 

29 

-  57 

18 

—  9 

29 

—  58 

17 

—  10 

28 

11  — 

17 

—  12 

29 

—  2 

17 

-  15 

27 

—  5 

17 

—  16 

26 

—  12 

17 

—  17 

25 

Съ  И  ч. 

13  м.  ио  11  ч.  55  м. 

—  18 

26 

сердце  сокращалось  съ  остановками: 

—  19 

27 

посдѣ  3 — 5— 

-7  сокращеній  настунала 

-  20 

27 

остановка  въ 

20 — 25  сек. 

24 

вир.  0,075  хл.  въ 

1,5  к.  с.  в. 

1-ое  мех. 

раздраженіе  всегда  ире- 

подъ  кожу  2  бедеръ. 


Ірывало  остановку  сердца  и  вызывало 
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1  сокращеніе,  2-ое  раздраженіе  иногда 

вызывало 

1  сокращеніе,  иногда  нѣтъ. 

ч.  м. 

11  55 

19 

12 

20 

—  5 

20 

—  10 

?2 

—  17 

17 

—  19 

17 

—  23 

19 

—  26 

20 

—  29 

20 

—  39 

30 

—  49 

19 

—  59 

19 

1 

20 

—  20 

20 

—  30 

22 

—  40 

22 

2 

22 

—  10 

20 

—  20 

20 

—  30 

19 

—  40 

19 

3 

19 

—  30 

20 

4 

20 

По  временамъ,  1  или  2  раза  въ 
минуту  замѣчалось  (небольшое)  удли- 
неніе  одной  изъ  паузъ.  Сокращенія  все 
время  энергичны.  Въ  иныіъ  оп.  съ 
этой  дозой  остановокъ  не  получ.,  а 
только  замедленіе  сердцебіеній. 

О  п  ы  т  ъ  41-й. 

Самецъ  небольшой.  9  ч.  38.  об- 
нажено сердце. 


Число  сокра- 

к 
я 

іцеиій  въ  30 

ф 
о, 

рр 

секундъ. 

Ч.  М. 

■9  48 

28 

—  49 

25 

—  52 

23 

—  50 

24 

—  51 

23 

10  1 

23 

—  13 

18 

—  14 

18 

—  24 

18 

—  34 

18 

—  43 

18 

—  49 

18 

—  55 

18 

11  5 

17 

—  6 

16 

—  8 

17 

—  10 

впр. 

0,0э  хл.  въ  1  к.  с.  в. 

подъ 

кожу  2  бедеръ. 

—  11 

17 

—  12 

17 

—  13 

18 

—  15 

20 

—  16 

18 

—  22 

19 

—  30 

20 

—  33 

20 

—  34 

20 

—  42 

20  . 

—  54 

18 

—  59 

18 

12  13 

18 

—  16 

18 

—  24 

18 

~  38 

18 

—  39 

18 

1  6 

18 

—  26 

18 

—  51 

18 

—  55 

18 

2  9 

остановка  46  сек.  въдіастоз]&. 

—  22 

19 

—  28 

18 

—  48 

17 

3  48 

18 

Сокращенія  все  время  энергичны. 

Иногда  при  эток-же  дозѣ  получа- 
лось небольшое  замедленіе  сердцебіе- 
ній. 


О  п  ы  т  ъ  42-й. 

Самецъ  небольшой.  Въ  9  ч.  45  м. 
обнаружено  сердце. 
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—  17 

5 

Число  сѳрд- 

—  21 

3 

ііебібній  въ 

—  22 

3 

о. 

■у* 

30  секундъ. 

  25 

остан.  105  сек.  въ  діаст. 

—  27 

1 

Ч.  М. 

—  30 

4 

9  50 

18 

—  31 

4 

—  51 

18 

—  36 

1 

—  52 

17 

—  41 

остан.  120  сек.  въ  діаст. 

—  53 

18 

—  42 

2 

—  54 

18 

—  46 

1 

—  55 

17 

—  50 

3 

—  56 

18 

—  53 

1 

—  57 

18 

—  55 

3 

—  5« 

18 

—  56 

3 

—  59 

18 

—  58 

остан.  45  сек. 

10  4 

17 

12  — 

2 

—  7 

17 

3 

—  10 

впр.  0,035  хл.  въ  0,7  к.  с. 
воды  подъ  кожу  2  бедеръ. 

—  10 

—  15 

4 

3 

—  11 

10 

—  20 

4 

—  12 

12 

  2"! 

4 

-  13 

12 

  33 

4 

—  14 

14 

—  36 

4 

—  15 

13 

г-  40 

5 

—  16 

13 

\—  45 

5 

—  17 

13 

—  55 

6 

—  18 

14 

1  5 

6 

-  19 

13 

Сокраіценія  сердца  раздѣляются  не 

—  20 

13 

одинаковой  величины  промежутками, 

—  21 

—  22 

13 

т.  е.  ритмъ  замедіенныхъ  сердцебіеній 

14 

не  ровенъ. 

—  27 

11 

4  22 

16 

—  28 

12 

—  42 

17  (ритмъ  правил.). 

—  33 

—  34 

10 
9 

Систолы  все  время  оч.  энергичны. 

—  39 

9 

—  40 

8 

Опытъ  43-й. 

—  45 

—  46 

—  50 

8 

Самецъ  небольшой.  Въ  10  ч.  6  м. 

7 

обнажено  сердце. 

—  51 

7 

0! 

Число  сокр. 

—  56 

6 

о- 
03 

ч.  и. 

сердца  въ  30". 

—  57 

6 

11  1 

5 

10  10 

20 

—  2 

5 

—  И 

21 

-  6 

5 

—  12 

21 

-  7 

5 

—  13 

21 

—  11 

.  5 

—  18 

21 

-  12 

Г) 

10  27 

впр.  0,03    хл.  въ  0,6  к.  с. 

—  16 

4 

в..  въ  спин.  л.  мѣііі. 

11 


12 


32 
48 
5Н 

8 
18 
28 
88 
48 
58 

8 

18 

28 
38 
48 


2 


20 
19 
19 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
22 
22 
21 
22 
20 
20 


Совращенія  энергичны.  Иногда  но- 
лучалось  ничтожное  замедленіе  при 
этой  дозѣ. 

О  п  ы  т  ъ  44-й. 


—  7  22 

—  8  22 

—  17  21 

—  27  21 

—  37  21 

—  43  21 

—  53  21 

—  58  21 

1  8  20 

—  18  19 

—  28  20 

2  14  19 

—  41  19 

3  15  20 

—  30  20 
Систолы  энергичны. 

рефлексовъ. 

О  п  ы  т  ъ  45-й. 

Самецъ  небольшой.  10  ч.  50  м. 
обнажено  сердце. 


Потеря  всѣхъ 


Самецъ    средней  величины. 

Въ 

в; 

Число  сокр. 
сердца  въ  30". 

11  ч. 

обнажено  сердце. 

ф 
РР 

Ч. 

м. 

(0 

т 

сердца  въ  30'. 

10 

53 

26 

ч.  м. 

54 

25 

11  11 

21 

55 

25 

—  12 

21 

56 

25 

—  13 

21 

57 

25 

—  14 

22 

58 

25 

—  15 

21 

59 

25 

—  17 

22 

11 

25 

—  18 

22 

5 

24 

—  19 

21 

8 

впр.  0,02  хл. 

—  21 

22 

в.  подъ  кожу 

—  23 

20 

12 

25 

—  32 

19 

15 

25 

—  33 

20 

20 

23 

—  35 

20 

25 

22 

—  37 

вир.  0,025  хл. 

въ  0,5 

к.  с. 

26 

21 

в.  подъ  кожу  л. 

бедра. 

31 

21 

—  40 

18 

36 

22 

—  41 

18 

46 

21 

—  42 

20 

56 

20 

—  44 

20 

12 

6 

20 

—  46 

20 

16 

21 

—  48 

21 

26 

22 

—  50 

21 

4 

22 

—  57 

21 

Систола  энергична 

—  58 

22 

рефлексъ  ослабленъ, 

12  — 

22 

теряны 

въ  0,4 
2  бедеръ. 


к.  с. 


Кислотный 
остальные  по- 


Опытъ  46-й. 


—  17  впр.  0,01  хл.  въ  О, 'г  к.  с. 


Самецъ  небольшой.  10  ч. 
обнажено  сердце. 


53  н. 


в.  въ  бр.  л.  м. 


—  .)  с  і 

—  6  28 

—  7  27 

—  8  26 

—  И  27 

—  12  27 

—  1Н  27 


10  57  27 

—  58  28 
111  27 

-  2  27 


ч.  м. 


я  Число  сокр. 
о.      сердца  пь  30*. 


27 


—  22  26 

—  27  25 

—  32  24 

—  37  24 

—  42  23 

—  47  23 

—  52  23 
12    2  23 

—  12  23 

—  22  23 

—  32  23 

—  42  23 

—  52  23 
1    2  23 

—  12  22 

—  20  22 


Іізъ  іірнведеиныхъ  оііытовъ  мы  видимъ,  что  хлоралалидъ  ни  ра- 
зу не  вызывалъ  учащенія  сердцебіеііій,  нерѣдко  ненарушалъ  часто- 
ты пульса  и  часто  немного  уменьшалъ  ее;  энергія  сердечныхъ  со- 
кращеній  не  уменьшалась,  а  часто  усиливалась  иовидимому;  быстро- 
та систолы  не  уменьшалась  иовидимому  никогда,  а  все  замедлѳніе 
пульса  шло  на  долю  діастолы.  Кромѣ  того  при  смертельныхъ  и 
среднихъ  дозахъ  иногда  замѣчались  значнтельныя  остановки  сердца 
въ  діастолѣ  безъ  предварительнаго  или  послѣдующаго  ослабленія 
энергіи  сокращеній  сердца.  Эти  остановки  ненаходятся  повиднмому 
въ  прямой  связи  съ  смертельнымъ  исходомъ  отравлеиія. 

Для  выясненія  вопроса,  зависятъ  ли  уномянутыя  замедленіе 
и  остановки  сердцебіеній  отъ  дѣйствія  хл.  на  центральныя,  т.  е. 
внѣ  сердсчныя  части  нервнаго  аппарата,  или  же— отъ  дѣйствія  его 
на  само  сердце,— нами  были  поставлены  слѣдуіощіе  опыты. 


12    7  25 

—  8  26 

—  22 


Самецъ  небольшой.  Около  1 1  ч. 
46  м.  отпрепарованы  оба  пп.  ѵа^і  и 
обнажено  сердце. 


а.       сердца  въ  30  ". 


Число  сокр. 


Опытъ  47-й. 


10  22 

11  23 

12  23 

13  22 

14  22 

15  22 

16  22 

20  22 

21  21 
30  22 


34  впр.  0,04  хл,  нь  0,8  к.  с.  в. 
въ  сіі.  л.  ы. 


-  44  - 


—  89 

—  44 

—  49 

—  54 

1  4 

—  14 

—  '44 

—  34 

—  44 

—  54 

2  4 

—  14 

—  24 

—  34 

—  44 

—  54 

3  4 


22 
22 
21 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 


—  14         0,025  хл.  въ  0,5  к.  с. 
в.  въ  СИ.  л.  и. 


—  6  перерѣз.  оба  пи.  ѵа§і. 

—  7  14 

—  10  14 

—  14  13 

—  24        13  сокр.  слабы. 

—  34        10  едва  замѣтны. 

—  37  Сердце  остановилось  въ  діа- 

столѣ.  Механич.  раздраженія 
его  не  вызвали  сокращенія. 

О  п  ы  т  ъ  48-й. 

Самка  средней  величины.  Около 
2  ч.  10  ы. .  отпрепарованы  оба  пп. 
ѵа§і  и  обнажено  сердце. 

Е  Число  сокр. 
^       сердца  въ  30'. 

ч.  ы. 


2  23 

—  25 

—  26 

—  28 

—  29 

—  35 

—  39 

—  40 


22 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
23 


—  43  перерѣз.  оба  пп.  уа^!. 

—  44  21 

—  45  20 

—  50  20 

—  55  19 
3  —  19 

—  5  18 

—  13  18 


сокр.  энергичяѣе. 

1 — 3  раза  въ  1'  на- 
рушеніе  правил,  серд. 
ритма. 

5 — 6  равъ  въі'  наруш. 
прав,  ритма. 
4—5  р.  въ  1'наруше- 
ніе  прав,  ритма. 

тоже. 


-  20  21 

-  27  21 

-  32  18 

-  42  16 

-  52  14 

I    2  14 

-  12        14  — 

-  22        14  — 

-  32        14  — 

-  42        14  Ритмъ  правильный. 

-  51        14    —  — 

-  52  остановилось  въ  діастолѣ; 
послѣ  8  мин.  остановки  бы- 
ло раздражено  механически  и 
сейчасъ  же  стало  сокращаться. 

1    1  12 

-  5  16 

-  15  15 

-  25  13 

-  32  14 

-  40  13 

Систолы  все  время  энергичны. 

О  п  ы  т  ъ  49-й 

Самка  небольшая.  Около  11  ч. 
5  м.  отпрепарованы  оба  пи.  уа§і  и 
обнажено  сердце. 


Число  сокр. 
С1.       сердца  въ  30". 


Ч.  М. 
11  11 

—  12 

—  13 

—  18 

-  27 

—  28 


18 
17 
16 
18 
18 
18 


—  30  перерѣз.  оба  пп.  ѵа^і. 

—  35  17 

—  40  16 
50  16 

12  —  16 

—  10  15 

—  12  впр.  0,04  .\л.   въ  0,8  к.  с. 

в.  въ  бр.  и  СП.  л.  м. 


—  45  - 


22 

32 
42 

Г)  2 


I  ;■> 
15 
15 
14 


1    I  остановилось  въ  діастолѣ. 
I  К)  ыеханпч.  раздралсенія  не  вы- 
зываютъ  сокраіценія. 

О  п  ы  т  ъ  50-й. 

Самецъ  крупный.  9  ч.  20  м.  от- 
діьленъ  голов,  мозгъ.  і  ч.  80  и.  об- 
нажрпо  сердпе. 


20 

1« 

_ . 

25 

15 



30 

ІН 

— 

35 

16 

40 

16 

45 

15 

50 

15 

55 

15 

4 

16 

5 

15 

Си 
Р5 

ч.  м. 

1  36 

—  37 

—  39 

—  41 

—  43 

—  45 

—  50 

—  55 

2  — 

—  о 

—  10 

—  11 

—  12 

—  13 

—  14 

—  15 

—  16 

—  17 

—  19 

—  21 

—  23 

—  25 

—  27 

—  29 

—  34 

—  36 

—  40 

—  45 

—  50 

—  55 

3  — 

—  5 
-  10 

—  15 


Число  сокр. 
сердца  въ  30". 


22 
22 
23 
23 
25 
26 

,26 
26 
25 
26 
26 

впр.  0,075  хл.  въ  1,5  к.  с. 
в.  подъ  кожу  2  бедеръ. 

26 

25 

26 

25 

24 

25 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

22 

21 

20 

20 

19 

18 

17 

16 

16 


О  п  ы  т  ъ  51-й. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч- 

30  ы.  отдѣлет  голов,  мозгъ.  10  ч- 

31  м.  обнажено  сердце. 

"        Число  сокр. 
сердца  въ  30". 


м. 

38 

16 

39 

16 

40 

16 

45 

16 

46 

16 

49 

впр.  0,0 

в.  въ  СП 

54 

20 

4 

20 

14 

18 

24 

17 

34 

17 

44 

16 

54 

16 

4 

16 

14 

16 

24 

16 

29 

16 

8 

16 

8 

16 

И 


!12 


2 
6 

О  п  ы  т  ъ  52-й. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч. 
30  м.  отдѣленъ  голов,  мозгъ.  10  ч. 
35  м.  обнажено  сердце. 

Число  сокр. 
сердца  въ  30'. 


о 
о. 


Ч.  И. 

10  41 

—  42 

—  43 

—  47 

—  48 


19 
19 
19 
19 
19 


-    40  - 


—  г)Н 

впр.  0,04  X 

л.  въ  0,8  к.  с 



45 

Кі 

в.  въ  спин. 

и  бр.  л.  м. 



55 

16 

-  58 

21 

12 

5 

15 

11  5 

20 

15 

16 

—  8 

19 

25 

16 

—  ]8 

1Ь 

30 

16 

—  25 

18 

2 

10 

15 

—  35 

17 

(5 

9 

16 

Шъ  этих'Ь  оиытов'ь  мы  видимъ,  что  изоляціл  сердца  отъ  влія- 
нія  центральной  части  неринаго  аппарата  путемъ  перерѣзіш  пп. 
буіпраі.— уа^об  и  путемъ  отдѣленія  спиннаго  мозга  отъ  продолгова- 
таго— не  измѣнила  существенно  характера  вліяпія  хлораламида  на 
сердечную  дѣятельность,  слѣд.  мзмѣненія  внѣ  сердечной  части  нерв- 
наго  аппарата  не  играіотъ  существенной  роли  въ  замедленіи  и  оста- 
новкахъ  сердечныхъ  сокращеній.  И  такъ  причинъ  этихъ  явленій 
слѣдуетъ  искать  въ  самомъ  сердцѣ. 

Такими  причинами  могутъ  быть:  1)  угнетеніе  эксцитомоторныхъ 
уздовъ  сердца,  2)  дѣйствіе  хл.  на  сердечную  мышцу  и  3)  возбужде- 
ніе  периферическихъ  частей  задерзкивающаго  сердце  аппарата. 

Первыя  двѣ  причины  мы  исключаемъ  потому  что  ни  замедленіе 
ни  остановки  несопровождались  ослабленіемъ  силы  сердечныхъ  сокрэ- 
щеній.  Въ  опытѣ  48  напр.  нослѣ  остановки,  продолжавшейся  8  ми- 
нутъ,  сердце  отвѣтило  на  механическое  раздраліеніе  и  стало  сокра- 
щаться далѣе  съ  прелгаей  энергіей  и  частотой.  Остается  принять 
3-ю  причину,  существованіе  которой  меніду  прочимъ  подтвердилось 
слѣдующими  опытами  съ  предварительной  и  послѣдующей  атроппни- 
заціей  ля1'ушекъ. 


О  п  ы  т  ъ  53-й. 

Самецъ  средней  величины.  9  ч. 
5  6  м.  обнажено  сердце. 


ч. 

10 


ы. 

2 
И 
4 
5 
10 
12 
15 
20 


Число  сокр. 
сердца  въ  30". 

20 
20 
21 
20 
20 
20 
20 
19 


—  31 

—  41 

—  51 
11  1 

—  И 


16 
16 
16 
17 
16 


—  13  впр.  0,05  хл.  въ  1  к.  с.  в. 
въ  СП.  л.  ы. 


23 
28 
38 
48 
58 
8 
18 
28 


21  впр.  0,0002  Аігор.  8.  въ  бр.  _  33 
л.  м.  I 


17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 


-  47 


О  п  ы  т  ъ  54-й. 

Самка  небольшая.  Я  ч.  40  и.  об- 
нажено сердце. 

я       Число  сокр. 
сердца  въ  30'. 


ч.  Ы. 

3  46 

—  48 

—  50 

—  52 

—  54 

—  56 

—  58 

4  — 

—  2 


28 
28 
23 
23 
24 
24 
23 
24 

впр.  0,035  іл.  въ  0,7  к.  с. 
в.  въ  бр.  л.  м. 


—  7 

25 

-  12 

23 

-  17 

23 

—  22 

22 

—  27 

20 

—  32 

19 

—  37 

18 

—  42 

18 

—  47 

17 

—  52 

16 

—  57 

5 

5  2 

3 

—  7 

5 

—  12 

6 

—  17 

6 

—  22 

6 

29 


впр. 
бр.  л. 


0,0008 
м. 


Аігор. 


въ 


—  35 

6 

—  40 

14 

—  45 

16 

—  50 

19 

—  55 

19 

6  — 

19 

О  п  ы  т  ъ  55-й. 


Са.мка  небольшая, 
нажено  сердце. 


■я 


Ч.  М. 

9  37 

-  38 


Число  сокр. 
нъ  30". 


18 
19 


— 

39 

19 

— 

40 

20 

— 

41 

20 

— 

42 

20 

— 

43 

19 

-  — 

44 

19 

— 

45 

19 

— 

46 

19 

— 

50 

впр. 

0,04  хл.  въ  0,8 

к.  с. 

в.  подъ  кожу  2  бед. 

— 

52 

18 

— 

53 

18 

— 

54 

18 

— 

55 

18 

— 

56 

18 

10 

— ■ 

17 

— 

1 

16 

— 

5 

17 

— 

6 

18 

— 

10 

17 

— 

11 

17 

— 

15 

17 

— 

16 

17 

— 

21 

остан.  67  сек.,  затѣмъ  7  сокр. 

— 

23 

» 

50       »  11 

> 

— 

— 

> 

45       »  10 

> 

— 

— 

50       »  10 

» 

— 

26 

45       »  10 

> 

— 

27 

> 

55       >  9 

> 

— 

— 

55       »  8 

> 

— 

30 

60       »  8 

> 

— 

— 

> 

60       >  7 

> 

— 

33 

> 

55       >  6 

> 

> 

45        »  5 

> 

— 

40        >  4 

> 

— 

36 

» 

40        »  4 

> 

— 

50       >  5 

> 

— 

37- 

-40  165       >  1 

> 

— 

41 

45       >  1 

> 

— 

42  дѣлаетъ  2  сокрапі.  въ  30 

сек. 

— 

43 

» 

2       »  > 

— 

44 

1 

— 

45 

> 

1  > 

— 

46 

1 



47 

> 

2  > 

48 

1        »  > 

50 

остан.  180  сек.  .затѣмъ  1 

сокр. 

54 

> 

90       >  1 

> 

59 

» 

285       »  1 

> 

вор 

0,0005  Аігор.  «. 

подъ 

кожу  2  бедеръ. 

—  48  — 


11  2  остан.  180  сек.  затѣмъ  4  сок.  —  2:і  дѣлаетъ  2 
—    Н  дѣластъ  2  сокр.  въ  30  сек. 


—  4 

> 

2 

> 

—  ^ 

2 

—  6 

» 

1 

—  7 

3) 

2 

—  8 

2 

> 

» 

—  9 

1 

> 

—  10 

2 

» 

—  11 

2 

> 

—  15 

2 

> 

> 

—  16 

4 

> 

—  19 

> 

4 

—  20 

2 

—  24     »  2 

—  25  остан.  45сек.  затѣмъ  2  сокр. 

—  26  дѣлаетъ  2  сокр.  въ  80  сек. 
.3 
8 
3 
.3 
4 
3 


27 

—  28 

—  29 

—  30 
12  50 

—  55 


Систолы  иослѣ  хл.  все  время'энер- 
гичны. 


И  такъ  на  основаеіи  вышеизложѳннаіо  приходимъ  къ  заключе- 
нію,  что  хлораламидъ,  не  уменьшая,  а  даіке  часто  усиливая  энергію 
сердечныхъ  сокращеній,  или  не  измѣняетъ  или  замедляетъ  (большею 
частью  не  сильно)  сердечный  ритмъ;  иногда  же  вызывастъ  болѣе  или 
менѣе  зиачительныя  діастолическія  остановки  сердца — путемъ  воз- 
бужденія  периферическихъ  частей  нервнаго  задерживающего  аппарата. 

Опытовъ  съ  непосредственнымъ  опредѣленіемъ  возбудимости  N. 
ѵа^і  мы  не  приводимъ,  такъ  какъ  вѣроятно  вслѣдствіе  сравнитель- 
ной незначительности  вліянія  хлораламида  на  п.  п.  ѵа§і  у  хладно- 
кровныхъ  эти  опыты  дали  недостаточно  рѣзкія  данныя. 


По  разсмотрѣніи  вліянія  хл.  на  отдѣльные  органы  приходимъ 
къ  заключенію,  что  онъ  вызываетъ  у  лягушекъ:  1)  состояніе  не- 
подвижности и  разстройство  координаціи  двил^еній  главнымъ  обра- 
зомъ  путемъ  пораженія  головнаго  мозга,  2)  угнетеніе  и  потерю 
рефлексовъ  главнымъ  образомъ  путемъ  пораженія  центральной  части 
рефлекторнаго  аппарата,  заложенной  въ  спинномъ  мозгу,  3)  заме- 
дленіе  и  остановки  дыханія  повидимому  путемъ  центральнаго  воз- 
дѣйствія,  такъ  какъ  во  время  этихъ  остановокъ  возбудимость  мышцъ 
и  двигатсльныхъ  нервовъ  не  представлялась  существенно  пораженной . 
4)  Замедленіе  и  остановки  сердцебіеній  путемъ  возбужденія  перифе- 
рическаго  задерживающаго  аппарата.  Въ  случаяхъ  смертсльнаго 
отравленія  параличъ  мускуломоторпаго  аппарата  сердца  настуііалъ 
позже  зиачительнаго  і>азвитія  иііыхъ  явлспій. 


—    49  — 


Опыты  на  теплокровныхъ. 

Оііыты  производились  преимущественно  ва  собакахч.  и  только 
иѣсколько  опытовъ  было  поставлено  на  кроликахъ.  Хл.  вводился  1) 
черезъ  ротъ  (п,  пищей  и  желудочнымъ  зондомъ)  2)  аодъ  кожу  и  3) 
въ  кровь.  Первый  способъ  быть  можетъ  нѣсколько  болѣе  другихъ  рас- 
полагалъ  ко  рвотѣ.  Второй  способъ  повидимому  не  вызывалъ  особенной 
болѣзненности,  хотя  впрочемъ  раза  2  вызвалъ  прямо  или  косвенно 
послѣдовательный  абсцессъ.  Третій  способъ,  съ  которымъ  пришлось 
больше  всего  имѣть  дѣла,  представ  и  лъ  большую  невыгоду  благодаря 
довольно  трудной  растворимости  хл.  въ  водѣ.  Слѣдовать  совѣту 
нѣкоторыхъ  авторовъ  приготовлять  10**/о  растворъ,  растворяя  хл. 
въ  горячей  водѣ  съ  1"  близкой  60°  С,  мы  нерѣшались,  такъ  какъ, 
по  ихъ  же  словамъ,  наблюдалось  разложеніе  хл.  при  нѣсколько 
большей  60°.  Химическое  же  излѣдованіе  хл.  недостаточно  по  на- 
стоящее время  и  слѣдовательно  быть  можетъ  несказано  послѣдняго 
слова  о  прочности  вод.  растворовъ  его  при  іі^немного  нисшихъ  60".  Впро- 
чемъ нами  были  дѣлаемы  попытки  приготовлять  10— 7°/о  растворы 
хл.  подогрѣваніемъ  взятой  воды  до  40°  С  (иногда  сь  прибавленіемъ 
спирта)  но  попытки  эти  въ  концѣ  концовъ  были  оставлены  нами, 
по  крайней  мѣрѣ  для  растворовъ  вводимыхъ  въ  кровь,  такъ  какъ 
хл.  во  время  инъекцій  иногда  выпадалъ  частью  изъ  раствора,  заку- 
порывалъ  отверстіе  канюли  въ  венѣ  и  вообще  нарушалъ  правиль- 
ность постановки  опыта  и  точность  дозировки  вводимаго  вещества. 
Усиливать  растворимость  хл.  прибавленіемъ  значительнаго  количе- 
ства спирта  мы  не  рѣшались  во  избѣжаніе  затемнѣнія  картины 
дѣйствія  испытуемаго  вещества. 

Все  это  заставило  насъ  примириться  съ  необходимостью  вводить 
значительныя  количества  жидкости  въ  кровь  и  употреблять  5°/о 
водные  растворы  хл.,  рыскуя  внести  этимъ  путемъ  нѣкоторую  неточ- 
ность въ  наши  опыты  съ  большими  дозами  хлоралаиида.  Впрыскиванья 
въ  кровь  этихъ  растворовъ  всегда  дѣлались  по  возможности  медленно 
и  методично.  Впрочемъ,  насколько  видно  изъ  приведенной  ниже  литера- 
туры, одинъ  Іапё^аагй  употреблялъ  растворы  нѣсколько  концентри- 
рованнее нашихъ,  а  именно  бѴо,  7,2%,  приготовляя  ихъ  нагрѣ- 
ваніемъ  между  50"  и  60",— и  то  онъ  вводидъ  эти  растворы  въ 
желудокъ,  не  въ  кровь,  и  слѣдовательно  имѣлъ  право  меньше  нашего 
интересоваться  предотвращеніемъ  случайностей . 

дне.  Махіховскаго.  4 
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Явленія  общаіо  дѣйствія. 

Опытъ  I.  (0,5:1000  жѳд.  зондомъ). 

Кобель,  бывшій  5  дней  т.  н.  въ  он.  1І-мъ,  вѣсомъ  4600. 
Веселъ,  охотно  идетъ  на  зовъ  и  ѣстъ.  1°  іп  гесіо  38,6.  ІІуіьсъ  100  въ  м. 
Дыханій  24  въ  минуту.  Дано  въ  10  ч.  55  м.  съѣсть  2,3  хло- 
ралформамида,  раствореннаго  въ  210  к.  с.  молока  и  45  к.  с.  воды. 
Съѣлъ  около  остальное  пришлось  ввести  зондомъ.  Пущенъ  на 
свободу. 

11  ч.  5  м.  теперь  замѣтно  сталъ  вялѣе;  на  зовъ  не  идетъ. 

11  ч.  18  м.  То  сидитъ  съ  опущенной  головой,  то  медленно 
ходитъ;  не  шатается. 

11  ч.  25  м,  Царапаетъ  полъ  (какъ  бы  роетъ)  передними  ла- 
пами и  шатается  при  этомъ. 

11  ч.  30  м.  Улегся  и  уснулъ. 

11  ч.  35  м.  Дыханій  24  ровныя.  На  свистъ  открылъ  глаза 
и  снова  заснулъ.  Дыханія  сильнѣе  нормальнаго  во  все  время  опыта. 

11  ч.  40  м.  На  зовъ  и  свистъ  не  просыпается.  Дыханій  30. 

12  ч.  Просыпается  легко  и  опять  засыпаетъ. 
Пульсъ  212.  Дых.  24. 

12  ч.  14  м.  1;"  37,1.  Во  время  измѣренія  1:° — спитъ.  Зрачки 
съужены.  Спущенный  на  землю,  прошелъ  нѣсколько  шаговъ,  сильно 
шатаясь  и  часто  опрокидываясь  и  сѣлъ  на  заднихъ  лапахъ;  сидя 
тоже  шатается  и  опрокидывается.  Болевые  и  тактильные  рефлексы 
не  ослаблены. 

12  ч.  18  м.  Улегся  и  усну.ііъ. 

12  ч.  22  м.  Проснулся.  Сталъ  ходить  съ  опущенной  головой, 
шатаясь,  и  натуживаться;  2  раза  жидко  испражнился. 

12  ч.  35  м.  Меньше  шатается  при  движеніяхъ.  Нѣсколько 
разъ  было  на  низъ  прозрачной  слизью,  съ  долгимъ  натуживаньемъ. 

12  ч.  43  м.  Улегся  и  задремалъ. 

12  ч.  46  м.  Проснулся  и  опять  сталъ  бродить,  по  временамъ 
останавливаясь  для  долгихъ  натуживаній  и  испрояшеній  мутноватой 
слизью — въ  небольшомъ  количествѣ,  почти  безъ  примѣси  кала.  Ша- 
тается при  ходьбѣ  меньше. 

1  ч.  Пульсъ  192.  Дых.  24.  Продолжаетъ  двигаться  и  такимъ 
же  образом^)  испражняться. 

1  ч.  7  м.  і"  37, а.  Еще  нѣсколько  испражненій  ничтожиымъ 
количествомъ  прозрачной  слизи  съ  продолжительнымъ  натуживаньемъ. 
Обильная  рвота  вонючими  пищевыми  массами.  Рефлексы  на  уколы 
и  давленіе  значительно  ослаблены.  Зрачки  съуя;ены. 

1  ч.  22  м.  Двизкстся  и  но  временамъ  испражняется  какъ  выше. 

1  ч.  30  м.  Улегся  и  уснулъ. 
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1  ч.  45  м.  Проснулся.  Повидимому  значительно  оиравился. 
Ходить  довольно  твердо.  Рефлексы  ослаблены  но  прежнему. 

2  ч.  7  н.  1°  38,4,  спнтъ  во  время  ивмѣренія.  Зрачки  съужены. 
2  ч.  25  м.  Проснулся.  Испрожнился  слизью  съ  долгимь  нату- 

живаньемъ. 

2  ч.  45  м.  Спитъ. 

3  ч.  20  м.  Дремлетъ.  1"  38, і.  Пульсъ  120.  Все  время  послѣ 
отравленія  сердечныя  сокращенія  были  несравненно  сильнѣе  нормаль- 
ныхъ;  теперь  только  они  стали  приближаться  къ  нормальнымъ,  но 
все  еще  они  сильнѣе  послѣднихъ;  появились  небольшіе  перебои. 
Дых.  28.  Легкая  дрожь  въ  тѣлѣ.  Зрачки  нормальной  величины. 
Рефлексы  ослаблены.  Еще  разъ  вырвало. 

Опытъ  II.  (1,0:1000  въ  пжщѣ). 

Кобель  в.  4550,  дворняшка,  шерсть  длинная.  Пульсъ  88  въ  Г,  не- 
ровный. ДыханіЙ  30  въ  1  минуту.  1"  іп  гесіо  38,9.  Веселъ.  Въ 
2  ч.  10  51.  съѣлъ  4,55  хлоралформамида  съ  мясомъ  и  бульономъ. 
Пущенъ  на  свободу. 

2  ч.  30  м.  Возбулсденія  не  было;  понемногу  сталъ  дѣдаться 
вялыыъ  и  помѣщаться  въ  бо.ііѣе  темные  углы.  Пульсъ  120,  значи- 
тельно энергичнѣе.  Походка  шаткая. 

2  ч.  55  м.  Пульсъ  17  6.  Толчки  сердечные  сдѣлались  несрав- 
ненно энергичнѣе  прежняго  и  такими  оставались  все  время  опыта. 
На  зовъ  и  приманку  идетъ;  ѣстъ  охотно.  Шатается  очень  сильно 
при  ходьбѣ;  при  попыткѣ  стать  на  заднія  лапы  опрокинулся  на 
спину. 

3  ч.  10  м.  Пульсъ  180.  Дремлетъ.  Рефлексы  на  уколы  и  давле- 
ніе  ослаблены.  На  приманку  идетъ,  ѣстъ  охотно. 

3  ч.  15  ы.  Ста.ііъ  ходить,  шатаясь,  кругомъ  лобораторіи  съ  опу- 
шенной головой  и  хвостомъ;  разъ  опрокинулся  при  ходьбѣ.  Сталъ 
натуживаться. 

3  ч.  37  м.  Спитъ  крѣпко;  розбуженный  сидитъ  качаясь  и  дрем- 
летъ. Проснулся  и  сталъ  опять  ходить,  сильно  шатаясь  и  задѣвая 
за  окружающіе  предметы;  препятствія  обходитъ.  Сталъ  натуживаться 
и  испражняться  и  опрокинулся.  Пульсъ  144.  Дыханій  28  въ  1м. 
Дыханія  все  время  опыта  были  .энергичнѣе  нормальнаго.  Г  38,5. 

Н  ч.  45  м.  Небольшая  рвота  пищевой  кашицей  съ  неперева- 
ренными кусками  мяса. 

4  ч.  20  м.  Спалъ,  часто  просыпаясь;  проснувшись  начиналъ 
ходить,  шатаясь  и  задѣвая  за  окружающіе  предметы,  по  временамъ 
останавливаясь  для  продолжительныхъ  натуживаній  и  испражненій; 
прозрачной  слизью;  нотомъ  опять  укладывался  и  засыпалъ. 

4  ч.  30  м.  Крѣпко  спитъ.  1"  37,9.  Пульсъ  144.  Дых.  16. 
Давленіе  и  уколы  не  вызываютъ  рефлекса;  отъ  прокола  уха  прос- 
нулся и  сталъ  двигаться  по  лобароторіи  съ  опущенной  головой  и 
хвостомъ,  сильно  иіатаясь.  Испражнился  слизью  съ  натугой. 
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4  ч.  37  м.  Небоіьшая  рвота  пищевой  кашицей, 

4  ч.  43  м.  Уснулъ  крѣпко  на  боку,  съ  вытянутыми,  но  ие- 
вполнѣ  разслабленными  конечностями.  Пульсъ  132.  Дых.  16.  1°  37,8. 

5  ч.  18  м.  На  г.і[убокіе  уколы  слабо  реагируетъ;  сильное  давле- 
ніе  на  хвостъ  и  лапы  вызываетъ  рефлекторныя  движенія.  Разбу- 
женный, ходитъ  менѣе  шатаясь.  На  приманку  ндетъ,  но  предлагае- 
мой пищи  не  ѣстъ,  только  обнюхиваетъ  ее. 

5  ч.  25  м.  Испрожнился  нѣсколько  разъ  небольшимъ  количе- 
ствем'ь  прозрачной  слизи,  сильно  натузкиваясь,  затѣмъ  уснулъ, 
свернувшись  клубкомъ. 

6  ч.  10  м.  Пульсъ  132.  Дых.  16.  1°  38.  На  уколы  слабо 
реагируетъ,  на  давленіе  лучше.  Ходитъ  значительно  тверже.  Еще 
разъ  вырвало. 

Въ  9  ч.  вечера  оирави.ііся.  На  другой  день  утром ъ  собака  най- 
дена нами  совсѣмъ  веселой. 

Опытъ  III.  (1,0:1000  акел.  вондомъ). 

Кобель  в.  8050.  Пудель,  помѣсь.  Шерсть  густая,  веселъ,  ѣстъ 
охотно.  і°  іп  гесіо  39".  Пульсъ  100  въ  1',  неровный.  Дых.  32  въ  1 
минуту. 

Въ  10  ч.  37  м.  введено  зондомъ  8,05  хлоралформамида  въ 
160  к.  с.  воды.  Пущенъ  на  свободу. 

10  ч.  47  м.  все  время  бѣгалъ  съ  высунутымъ  языкомъ  по 
лабораторіи  и  катался  по  полу.  При  подыманіи  съ  пола  послѣ  ка- 
танья начинаетъ  скользить  задними  ногами,  но  бѣгаетъ  хорошо. 

10  ч.  52  м.  1-й  разъ  опрокинулся;  шатается  при  поворотахъ; 
шатаньѳ  стало  усиливаться,  скоро  опрокинулся  еще  разъ;  все  бѣ- 
гаетъ,  но  катается  рѣже.  Одышка. 

10  ч.  57  м.  Бѣгать  не  можетъ;  ходитъ  сильно  шатаясь  и 
натыкаясь  на  окружающіе  предметы;  опрокидывается  и  съ  трудомъ 
подымается.  Одышка. 

11  ч.  10  м.  Вырвало  пищевой  кашицей.  Лежитъ;  при  попыт- 
кахъ  встать  опрокидывается.  По  временамъ  замѣчаются  нлавательныя 
движенія  задними  ногами. 

11  ч.  21  м.  Дых.  160  въ  1  м.  Лежитъ  спокойно. 

11  ч.  25  м.  Спитъ  на  боку,  съ  вытянутыми  ногами.  Дых, 
144  въ  1',  Пульсъ  192.  Сердечные  толчки  все  время  опыта  (до 
времени  оправленія  собаки)  были  несравненно  сильнѣе  нормальнаго 
и  ровнѣе. 

11ч.  37  м.  Дых.  34  въ  Г,  ровныя,  довольно  энергичныя  все  время 
дальше.  І."38.  Легкія  клоническія  судороги  въ  переднихъ  ланахъ, 
прод.  около  1  мин.  и  не  прервавшія  сна.  На  глубокіе  уколы  и 
давленіе  лапъ  не  реагировалъ;  при  давленіи  на  хвостъ  открылъ  на 
мгновеиіе  глаза  и  уснулъ  снова, 

11  ч.  45  м.  Открылъ  глава; взглядъ  безсмысленный,  не  фиксиру- 
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юшій  ничего;  появились  ритмическія  судорожный  приподыманія  го- 
ловы С'ь  пола  и  опусканія  ея.  Пульсъ  204. 

11  ч.  55  м.  Такія  же  ритмическія  приподымаиія  головы  и  кромѣ 
того  тетоничесвія  выпрямленія  переднихъ  лапъ,  продолжавшіяся 
около  1'.  Лежитъ  по  прежнему  на  боку,  съ  вытянутыми  конечнос- 
тями. Пульсъ  216.  Дых.  58. 

12  ч.  12  м.  Глубокій  сонъ.- Д.  И4  вь  1'.  Конечности  разслаб- 
лены.  Муо8І8. 

12  ч.  27  м.  і°36,7.  Дых.  50.  Пульсъ  216.  Спитъ  крѣпко. 
Легкія  судорожныя  подергиванья  въ  переднихъ  лапахъ.  Глубокіе 
уколы  и  сильное  давленіе  не  вызываютъ  рефлекса.  Рефлексы  съ  ро- 
говицы слабы. 

12  ч.  39  м.  Тетаническое  вытянутье  переднихъ  лапъ  внизъ,  а 
шеи  вверхъ,  такъ  что  лапы  шея  и  голова  лежатъ  въ  одной  линіи, 
перпендикулярной  туловищу.  Глаза  открыты,  шуйгіазіз,  не  уменьшаю- 
щейся отъ  приближенія  свѣта.  Такое  состояніе  продолжалось  около 
3  минуть,  затѣмъ  понемногу  ослабѣло.  і°36,3.  Жидкіл  непроиз- 
вольныя  испражненія. 

1  ч.  7  м.  Нѣсколько  разъ  повторялись  судорожныя  движенія 
конечностями  и  экстензіи  ихъ.  Предъ  началомъ  этихъ  двигательныхъ 
явленій  у  собаки  открывались  вѣки,  появлялся  шуйгіазіз,  не  измѣ- 
няющійся  отъ  приближенія  свѣта  (трудно  назвать  это  пробужденіемъ, 
т.  к.  кобель  ничѣмъ  инымъ  кромѣ  открытія  вѣкъ  не  проявлялъ 
бодрствованья,  — взглядъ  же  при  этомъ  былъ  безсмысленный  и  не- 
фикснрующій).  Но  окончаніи  двигательныхъ  явленій  зрачки  съужи- 
вались,  вѣки  закрывались  и  собака  находилась  въ  глубокомъ  снѣ. 
Пульсъ  228.  Дых.  30. 

1  ч.  27  м.  і°36,3.  П'ульсъ  228.  Д.  38.  Тѣже  явлѳнія,съ  тою 
разницею,  что  судорожныя  явленія  наблюдались  не  только  въ  ко- 
нечностяхъ,  но  и  во  всемъ  тѣ.ііѣ.  Судороги  какъ  и  всегда  были  не 
интенсивны,  продолжались  около  10—20". 

2  ч.  18  м.  1^36,7.  Дых.  28.  Пульсъ  204.  Такіе  же  судорож- 
ныя явленія  съ  предварительнымъ  открываніемъ  глазъ  и  ту(1гіа8І8, 
но  рѣже;  за  ними  сонъ  съ  съуженными  зрачками. 

2  ч.  23  м.  Спитъ  лежа  на  боку.  Рефлексы  погашены.  Пульсъ 
216.  Дых.  26.  сопровождаются  движеніемъ  напряженныхъ  конеч- 
ностей. і°.36,7. 

3  ч.  20  м.  Сонъсъ съуженными  зрачками,  прерываемый  описан- 
ными выше  двигательными  явленіями  (съ  открываніемъ  глазъ  и 
шу(1гіа8І8),  но  въ  болѣе  легкой  степени.  Рефлексы  по  прежнему  по- 
гашены. П.  200.  Д.  86. 

3  ч.  27  м.  Пытается  встать  и  постоянно  падаетъ.  Урчанье  въ 
животѣ.  Зрачки  разширены,  не  реагируютъ  на  свѣтъ. 

3  ч.  50  м.  Удерживаемый  руками  отъ  постояннаго  паданья, 
тлъ  дремать  и  уснулъ.  Муозіз.  і"37,4.  Дых.  12.  Пульсъ  156. 

4  ч.  8  м.  Крѣпкій  сонъ,  разъ  прерванный  открываньемъ  глазъ, 
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іпу(1гіа8І8.и  короткими  тетаничсскими  судоргами  въ  передвихъ  конеч- 
ностяхъ.  Пульсъ  180.  Дых.  22. 

4  ч.  25  м.  При  вставленіи  термометра  ігі  гескіга  откры.іъ  піаза, 
шу(Ігіо8І8,  нѣсколько  разъ  пронесло  жидкими  испражненіями  и  про- 
зрачной слизью,  съ  натугой.  Дрояіь  во  всемъ  тѣ.іѣ. 

4  ч.  35  м.  Уснулъ.  Муо8І8. 

4  ч.  45  м.  При  новомъ  введеніи  термометра  тѣже  явленія. 
Скоро  успокоился  и  уснулъ;  туо8І8.  1і°37,5. 

5  ч.  10  м.  Спить  спокойно;  до  этого  выдыханія  во  время  сна  ча- 
сто заканчивались  громкими  стонами.  Конечности  разслаблены.  Реф- 
лексы погашены.  Опытъ  прерванъ. 

Въ  7  ч.  15  м.  Я  засталъ  собаку  оправившейся,  съ  довольно 
твердой  походкой,  но  вялой.  Пульсъ  108.  Толчки  сердп.а  далеко  ме- 
нѣе  энергичны  чѣмъ  во  время  опыта.  Перебои  по  временамъ.  Дых. 
24.  і'>38,8. 

ОпыФъ  IV.  (1,5:1000  жѳл.  зондомъ). 

Кобель  в.  7350,  помѣсь  гончей,  шерсть  короткая,  невеселъ; 
ѣстъ  охотно.  Пульсъ  96  съ  перебоями.  Дых.  (послѣ  долгаго  лежа- 
Бія)  18  въ  1'.  і°  іп  гесіо  40,5^. 

Въ  2  ч.  50  мин.  введено  желудочнымъ  зондомъ  11,02  хрорал- 
формамида  въ  несовершенномъ  растворѣ  въ  100  к.  с.  воды  (осѣв- 
шая  въ  зондѣ  часть  его  съѣдена  кобелемъ  съ  мясомъ). 

Сразу  легъ  и  лежитъ  не  подвижимо. 

3  ч.  15  м.  Сонливъ,  на  приманку  не  обращаетъ  вниманія;  не 
ѣстъ.  На  ногахъ  не  держится  совсѣмъ.  Пульсъ  энергичнѣе,  ровнѣе, 
156.  Дыханій  28  въ  1'.  1°39,4. 

3  ч.  25  м.  Рефлексы  ва  уколы  давленіе  рѣзко  ослаблены. 
Дремлетъ.  Голова  опадаетъ  то  въ  одну  то  въ  другую  сторону. 

3  ч.  30  м.  Снитъ  04.  крѣпко  на  боку  и  стонетъ  при  каждомъ 
выдыханіи.  Изъ  апиз'а  вытекаютъ  понемногу  испражненія  и  слизь 
съ  кровью. 

3  ч.  40  м.  Спитъ  крѣпко  и  стонетъ.  Дых.  26,  ровныя,  энер- 
гичныя,  съ  рѣзко  усиленной  дѣятельностью  діафрагмы.  Сердцебіе- 
нія  по  временамъ  очень  неровны  съ  перемѣнчивой  энергіей.  Апиз  от- 
крытъ,  изъ  него  вытекаетъ  слизь  съ  кровью.  По  временамъ  откры- 
ваетъ  глаза,  лежитъ  совершенно  неподвижно  съ  нефиксирующимъ 
вовсѳ  взоромъ  около  1'  и  потомъ  опять  спитъ  съ  закрытыми  гла- 
зами. Рефлексы  почти  погашены. 

4  ч.  10  м.  Дых.  21  ровныя,  энергичныя.  Сердечныя  сокраше- 
нія  измѣнчиваго  рипма  и  энергіи. 

4  ч.  20  м.  Д.  20.  Пульсъ  160  ровнѣе  и  рѣзко  энергичнѣе 
нормальнаго. 

4  ч.  25  м.  Слабыя  и  непродолжительныя  судорожныя  движенія 
то  всей  передней  части  тѣла  то  отдѣльныхъ  конечностей. 

4  ч.  27  м.  Дых.  42  ровныя,   бо.ііѣе  энергичны.  Пульсъ  192, 
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роввый.  Сердечиыл  сокращснія  несраввенно  сидьнѣе  нормальныхъ, 
ровны  и  такиліъ  оставались  до  ковца  опыта.  І^^ЗбД.  Проколъ  уха 
на  сквозь  не  вызвалъ  рефлекса.  Рефлексь  съ  роговицы  есть,  но 
рѣзко  ослабленъ. 

4  ч.  45  м.  Д.  42,  каждое  выдыханіе  оканчивается  громкимъ 
стономъ  но  прежнему. 

4  ч.  50.  Д.  60.  Одышка;  усиленное  дѣйствіе  діафрагмы.  Пульсъ 
198. 

5  ч.  Д.  36.  Одышка  прошла.  Пульсъ  192.  1°37,3. 

5  ч.  10  м.  Д.  30,  ровныя,  энергичныя.   П.  180.   Спитъ  по 
прежнему  на  боку,  съ  вытянутыми  конечностями  и  стонетъ.  і°36,7. 
5  ч.  32  ы.  Пульсъ  160.  Дых.  30. 

5  ч.  42  м.  Пересталъ  стонать.  Спитъ.  При  прикосновеніи  паль- 
ца къ  ресницамъ,  закрываетъ  вѣки.  Роговица  мало  чувствительна. 
Изъ  открытаго  апив'а  продолжаетъ  течь  по  немногу  слизь  съ  кровью. 
Рефлексы  на  уколы  и  давленіе  погашены. 

5  ч.  50  м.  Рвота  слизью,  съ  кусочками  неперевареннаго  мяса,  во 
время  которой  не  проснулась.  Опять  громко  стонетъ.  і  36,  4**. 
Пульсъ  192  Дых.  32. 

6  ч.  10  м.  і°  36,5.  Спитъ  крѣпко,  стонетъ. 

На  слѣдующій  день  кобель  найденъ  оправившимся,  дремлющимъ 
свернувшись  въ  клубовъ.  Очень  вялъ.  На  приманку  не  идетъ,  бро- 
шенной пищи  не  ѣстъ.  і"  39,3. 

Опытъ  У.  (0,25:1000  подъ  кожу). 

Кобель  в.  8000.  Помѣсь  сетера.  Шерсть  длинная,  густая.  Веселъ, 
игривъ,  ѣстъ  охотно.  Пульсъ  120,  съ  перебоями.  Дыханій  32  въ 
Г,  і°  іп  гесіо  39,1°. 

Въ  11  ч.  введено  подъ  кожу,  въ  4  мѣста,  2,0  хлоралформа- 
мида  въ  40  к.  с.  воды. 

12  ч.  15  м.  Все  время  былъ  веселъ  и  игривъ  попрежнему,  охотно 
ѣлъ.  Явленій  возбужденія  не  было.  Теперь  только  появилась  легкая 
дремота.  П.  180,  ровный.  То.ачки  сердца  несравненно  энергичнѣе  нѳр- 
мальнаго  и  ровны,  и  такими  оставались  до  конца, 

12  ч.  25  м.  Дремалъ  недолго,  бѣгаетъ  весело  по  лабораторіи; 
но  положенный  настолъдля  измѣренія  і°  сейчасъ  же  уснулъ;  спу- 
щенный на  землю  опять  бѣгаетъ. 

1  ч.  Пульсъ  192.  Дых.  24.  Рефлексы  сохранены.  Стбитъ  по- 
ложить собаку  на  бокъ  и  придержать  немного  руками,— засыпаетъ; 
спущенный  на  полъ  бѣгаетъ  съ  едва  замѣтнымъ  шатаньемъ,  но 
не  такъ  живо  какъ  прежде.  Зрачки  съужены  немного.  На  зовъ  и 
приманку  идетъ,  но  ѣстъ  съ  меньшей  охотой. 

1  ч.  50  м.  Спитъ  на  боку,  съ  вытянутыми  конечностями.  Пульсъ 
180.  Дых.  20,  энергичны. 

2  ч.  і^38,1.  Спалъ  только  нѣсколько  минутъ.  На  зовъ  идетъ, 
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ѣстъ,  иногда  едва  замѣтно  шатается.  Вообще  представляегь  мало 
уклоненій  отъ  нормы. 

В  ч.  5  м.  По  времеыамъ  немного  дремалъ  или  легко  спалъ. 
Пульсъ  168.  Дых.  24.  Не  ѣстъ,  на  приманку  не  идетъ.  Вырвало. 
Пронесло  нѣсколько  разъ  слизью  съ  натугой,  натуживался  и  раньше, 
но  безъ  испражненій. 

В  ч.  15  м.  1;°38,7.  Рефлексы  сохранены.  На  слѣдующій  день 
совершенно  здоровъ.  1;°38,5. 

ОпытъУІ.  (0,5:1000  подъкожу). 

Кобель  в,  3750,  т.  наз.  крысоловка.  Шерсть  средней  длины,  рѣдка. 
Не  веселъ.  Труситъ.  Пульсъ  84,  дыханій  20  въ  1  минуту  (послѣ 
долгаго  неподвижнаго  положенія). 

Въ  11  ч.  40  м.  Впрыснуто  подъ  кожу  въ  В  мѣста  1,87  хл. 
въ  25  к.  с.  подогрѣтой  до  38°  воды.  Впрыскиванья,  какъ  и  въ 
предъидущемъ  V  опытѣ  не  вызвали  особенной  боли. 

11  ч.  46  м.  Дремлетъ  сидя;  голова  опущена  и  качается  изъ 
стороны  въ  сторону. 

11  ч.  55  м.  Улеглась  и  уснула. 

12  ч.  15  м.  Пробуждается  легко  при  всякомъ  шумѣ.  Дых.  10, 
энергичныя  и  ровныя  до  конца  опыта.  Пульсъ  108  —  120,  энергич- 
нѣе  прежняго,но  съ  перебоями  и  непостояннаго  напряженія. 

12  ч.  25  м.  І;°В7,4,  спалъ  во  время  измѣренія,  но  проснулся 
во  время  переноски  со  стола  на  полъ.  Сталъ  ходить,  сильно  ша. 
таясь  и  опрокидываясь,  съ  опущенной  головой  и  хвостомъ. 

12  ч.  39  м.  Небольшая  икота.  Все  ходитъ;  повременамъ  описы- 
ваетъ  въ  теченіи  — 1'  небольшіе  круги;  то  сильно  шатается  и  опро- 
кидывается 2 — 3  раза  подрядъ,  то  ходитъ  сравнительно  недурно  и 
скоро.  Повременамъ  натуживается;  испражнился  фекальными  масса- 
ми, потомъ  прозрачной  слизью  послѣ  долгаго  натуживанья. 

12  ч.  42  м.  Кругообразно  двигался,  минуты  4,  при  этомъ 
шата.ііся  и  опракидывался;  2  раза  опракинулся  черезъ  голову. 
Затѣмъ  улегся  клубкомъ  и  уснулъ. 

12  ч.  53  м.  Дых.  14.  Пульсъ  192.  Сердечныя  сокращенія  не- 
сравненно энергичнѣе  нормальнаго,  ровны;  такими  оставались  до 
конца  опыта.  Спитъ  на  боку.  Отъ  уколовъ  и  давленія  на  лапы 
просыпается  на  мгновенье,  не  стонетъ,  оборачивается  и  снова  засы- 
паетъ. 

1  ч.  5  м.  36,7.  На  глубокіе  уколы  реагируетъ  однимъ  от- 
крываніемъ  глазъ  на  мгновеніе,  сильное  давленіе  лапъ  и  хвоста 
почти  не  вызываетъ  рефлекса.  Рефлексъ  съ  роговицы  сохраненъ. 
Проколъ  уха  на  сквозь  разбудилъ  на  мгновеніе.  Дых.  14. 

1  ч.  36  м.  36,3.  Дых.  16.  Пульсъ  204.  Отъ  уколовъ  и 
давленія  просыпается  легче. 

2  ч.  В  м.  1;"  36,5.  Проснулся  во  время  измѣренія  I"  и  сталъ 
громко  визжать  и  слабо  сопротивляться  и  сейчасъ-же  опять  уснулъ 
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по  прежнему  на  ооку.  Конечности  согнуты  и  приведены  кі.  туло- 
вищу,—отведеніе  встрѣчаегъ  іірепятствіе. 

2  ч.  48  м.  Дых.  20  с'ь  сильнымъ  участіемъ  діафрагмы,  сопро- 
вождаются дрожью  въ  коиечпостяхъ.  Иногда  выдыханія  оканчи- 
ваются громкими  стонами.  Пульсъ  204.  36, Я".  Самъ  гіеремѣнилъ 
положеніе,— спить  свернувшись  клубкомъ, 

2  ч.  45  м.  Проснулся  и  сталъ  двигаться,  сильнѣе  прежняго 
шатаясь  и  опрокидываясь;  преимуществеино  дѣлаетъ  круговыя  дви- 
жѳнія.  По  врѳменамъ  сильно  натуживается  и  испражняется  жидкими 
фекальными  массами  и  прозрачной  слизью. 

2  ч.  55  м.  Тоже.  Икота,  продолжающаяся  около  1'. 

3  ч.  10  м.  Улеглась  свернувшись  клубкомъ  и  уснула.  I"  36,9. 
Дых.  14.  Пульсъ  192. 

0  ч.  40  м.  Дых.  16,  при  вдыханіяхъ  дрожь  въ  конечностяхъ. 
Рефлексы  отъ  уколовъ  и  давленія  отсутствуютъ,  но  при  проколѣ 
уха  застоналъ  сквозь  соиъ. 

4  ч.  5  м.  I;"  37,5.  Пульсъ  180.  Дых.  19.  Дрожь  въ  конеч- 
ностяхъ. 

4  ч.  35  м.  ("  38.  Пульсъ  180.  Дых.  18.  Дрожь  въ  тѣдѣ 
нетолько  при  вдыханіяхъ,  но  и  во  время  дыхательныхъ  паузъ. 

5  ч.  25  м.  Раза  2  просыпалась  и  перемѣняла  положеніе.  Дрожь 
въ  тѣлѣ  продолжается.  Рефлексы  по  прежнему.  Дых.  19. 

5  ч.  40  м.  По  временамъ  открываетъ  глаза  и  лежитъ  совер- 
шенно неподвижно. 

На  другой  день  кобель  найденъ  оправившимся  совершенно,  съ 
і°  38,5. 

Опытъ  ГІІ.  (1,25  :  1000  подъ  кожу). 

Кобель  в.  6550,  бывшій  въ  IV  и  X  опытахъ.  Веселъ,  ѣстъ 
охотно.  Пульгъ  108  съ  перебоями.  Дых.  19  въ  минуту,  і"  іп  гесіо 
40,3  (на  шеѣ  заживающая  2  натяженіемъ  рана  послѣ  X  оп.). 

Привязанъ  къ  доскѣ. 

1  ч.  10—40  м.  впрыснуто  подъ  кожу  8,21  хл.  въ  80  к.  с. 
подогрѣтой  до  40"  С.  воды  и  10  к.  с.  707о  спирта.  Впрыскиванія 
не  вызвали  особенной  боли.  Снятый  тотчасъ  со  станка,  началъ  мед- 
ленно ходить 

1  ч.  43  м.  сильно  шатается  при  ходьбѣ.  На  зовъ  идегь. 

1  ч.  50  м.  Часто  опрокидывается  и  задѣваетъ  за  окружающіе 
предметы.  Пульсъ  214.  Сердечныя  сокращенія  несравненно  сильнѣе 
нормальныхъ,  особенно  за  время  ускоренія  пульса,  но  и  позже  при 
замед.іеніи  были  иного  сильнѣе  нормальнаго;  ровными  оставались 
все  время  опыта.  Дых.  22.  Зрачки  широки.  По  временамъ  ложится 
и  дремлстъ. 

2  ч.  10  м.  <;питъ  крііпко.  Рефлексы  на  уколы  и  давлевіе  по- 
теряны. 
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2  ч.  20  м.  II.  214.  Дых.  32.  Спитъ  крѣпко  на  боку.  Зрачки 
съужены.  Выдыханія  заканчиваются  громкими  стонами. 

2  ч.  30  м.  I"  36,9.  Рефлексы  съ  роговицы  и  слиз.  оболочки 
носа  потеряны.  Муо8І8,  но  не  крайняя  стсиоиь  его. 

2  ч.  45  м.  Ни  малѣйшаго  проиавольиаго  движенія.  Иикакихъ 
рефлексовъ.  Мышцы  разслабены.  Пересталъ  стонать.  Вѣки  закрыты. 

2  ч.  50  м.  Началъ  опять  стонать  при  каждомъ  выдыханіи. 
Урчанье  въ  животѣ.  Г  36,0*^. 

3  ч.  Пульсъ  120.  Дых.  52  глубокія,  при  сильномъ  участіи 
діафрагмы  и  брюшныхъ  мышцъ. 

3  ч.  20  м.  Дых.  36.  Такія  же.  Пульсъ  138.  Глаза  закочѳны 
внизъ,  зрачковъ  не  видно.  1°  35,0°.  Нзъ  открытаго  задняго  про- 
хода вытекаютъ  по  немногу  вонючія  фекальныя  массы.  Вѣки  по- 
.ауоткрыты. 

4  ч.  33,7".  Пульсъ  128.  Дых.  44  энергичныя,  ровныя,  рѣзко 
брюшныя.  Пересталъ  стонать. 

4  ч.  35  м.  33,0".  Пульсъ  108.  Дых.  32,  со  стонами  по 
временамъ. 

5  ч.  32,7.  Пульсъ  96.  Дых.  36  со  стонами.  Опытъ  прер- 
ванъ  на  2  часа. 

7  ч.  10  м.  Найденъ  въ  томъ  же  состояніи  глубокаго  наркоза. 
Пульсъ  84.  Дых.  32.  Серд.  сокр.  немного  менѣе  усилены.  і°  31". 
Вѣки  открыты.  Зрачки  съужены.  Стонетъ. 

8  ч.  I"  30,7.  Пульсъ  96.  Дых.  20.  Зрачки  расширились  и  на- 
ступили легкія  тетаническія  судороги  въ  конечностяхъ  и  въ  мыш- 
цахъ  шеи.  Зрачки  не  уменьшались  отъ  вліянія  свѣта. 

8  ч.  3  м.  Судороги  прекратились,  зрачки  съузились  до  тіпі- 
шиш'а.  Появились  ритмическія  отбрасыванія  и  выпрямленія  заднихъ 
ногъ,  попереыѣнно  правой  я  лѣвой. 

8  ч.  17  м.  і°  30.5.  Пульсъ  84.  Дых.  16  энергичныя.  Ритми- 
ческія  движенія  прекратились. 

8  ч.  24  м.  Индукціонный  токъ  при  О  разстоянія  спиралей,  при- 
ложенный къ  внутренней  поверхности  уха,  вызвалъ  тусігіабіз,  тета- 
ническія  (легкія,  повторныя)  судороги  мышцъ  шеи  и  ритмическія 
движенія  въ  конечностяхъ. 

8  ч.  30  м.  Новое  такое  же  раздраженіе  индукціоннымъ  токомъ 
вызвало  тѣ-же  явленія. 

8  ч.  45  м.  Судороги  прекратились,  появились  снова  ритмичес- 
кія  движенія  конечностями,  і"  31, З^. 

8  ч.  55  м.  Дых.  16.  Пульсъ  96.  Вдыханія  энергичны,  выды- 
ханія  удлинены.  Зрачки  въ  крайнемъ  туо8І8.  Движенія  конечностями 
прекратились. 

На  слѣдуіощее  утро  кобель  найденъ  спящимъ.  Ночевалъ  онъ  въ 
дабораторіи  при  і"  12—14  К.  Разбуженный,  ходитъ  вяло,  не  ша- 
таясь, со  стола  спрыгнулъ  и  ударился  объ  полъ.  Пилъ  жадно,  ни- 
чего не  ѣлъ.  Вѣсъ  6,500.  Пульсъ  180   полный,   ровный.   Д.  20 
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ровныя.  Зрачки  расширены  нормально  и  сокращаются  на  свѣтъ. 
і"*  38,8.  Рефлексы  на  давленіе  и  уколы  отсутствуютъ,  съ  роговицы 
ослаблены.  Отъ  индукціоннаго  тока  при  100  разстоянія  спиралей, 
прнложеннаго  къ  внутренней  поверхности  уха,  рѣзкій  эффектъ. 
Спущенный  на  подъ  послѣ  изслѣдованія,  свернулся  клубкомъ  и  ус- 
нулъ  и  такъ  нроспалъ  часов'ь  до  4  вечера;  просыпался  раза  3  на 
нѣсколько  минутъ  и  2  раза  испражнялся  жидкими  фек.  массами  и 
прозрачной  слизью  съ  примѣсью  крови;  натуживался.  Часовъ  въ  8 
вечера  поѣлъ  и  на  слѣдующій  день  совсѣмъ  оправился. 


Опытъ  УШ.  (0,125  :  1000  ііі  ѵепат). 

Кобель  в.  7,750,  бывшій  въ  оп.  V.  Веселъ.  Игривъ.  Пульсъ 
108  съ  перебоями.  Дых.  24  въ  1'.  I"  іп  гесіо  39,1. 

Привяванъ  къ  доскѣ.  Вставлена  канюля  въ  ѵ.  ]\\^.  &т.  1  ч.  45  — 
2  ч.  5  м.  впрыснуто  0,970  въ  25  к.  с.  воды  ком.  і".  Спущен- 
ный тотчасъ  же  со  станка,  бѣтаетъ  по  временамъ  пошатываясь  едва 
замѣтно.  Яв.іеній  возбулѵденія  нѣтъ.  На  зовъ  идетъ  не  такъ  охотно. 

2  ч.  26  м.,  то  бѣгаетъ  пошатываясь  немного,  то  ложится  на 
короткое  время.  Брошенную  пищу  ѣстъ,  но  къ  рукамъ  не  идетъ. 

2  ч.  30  м.  Испражнился  съ  натугой  жидкими  фекальными  мас- 
сами и  слизью,  улегся  и  уснулъ;  легко  пробуждается  при  всякомъ 
шумѣ. 

2  ч.  43  м.  Проснулся,  пробѣжалъ  не  много  и  испражнился  съ 
сильной  натугой  одною  прозрачною  густоватою  слизью,  потомъ  вер- 
нулся на  прежнее  мѣсто  и  опять  легко  уснулъ. 

2  ч.  55  м.  Опять  пробужденіе  и  2  такихъ  же  испражненія. 

3  ч.  1"  38,9.  Дых.  20.  Пульсъ  180.  Сердечныя  сокращенія 
несравненно  эпергичнѣе  нормальныхъ  и  такими  оставались  до  конца 
опыта.  Рефлексы  сохранены,  быть  можетъ  немного  усилены.  Бѣгаетъ 
не  шатаясь  вовсе;  спрыгнулъ  хорошо  со  стола.  Испражнялся  нѣ- 
сколько  разъ  каплями  прозрачной  слизи,  съ  сильнымъ  натужи- 
ваніемъ. 

3  ч.  40  м.  Частью  дремалъ,  частью  спалъ  очень  не  крѣпко. 
Нѣсколько  разъ  встава.іъ  и  испралшялся  каплями  слизи,  сильно  на- 
туживаясь. Зрачки  нормальны.  П.  180.  Дых.  22.  і°  38,7.  Брошен- 
ной пищи  не  ѣстъ,  но  подбѣгаетъ  къ  ней  и  обиюхиваетъ;  на  зовъ 
идетъ;   довольно  весело  бѣгаѳтъ. 

4  ч.  30  м.  1°  38,9.  Пульсъ  168.  Дых.  20.  Дремалъ  и  сналъ 
НС  к[іѣпко,  часто  просыпался  и  бѣгалъ.  Два  раза  испражнялся 
какъ  выше.  На  зовъ  идетъ  и  машетъ  хвостомъ,  но  пищи  не  ѣстъ. 

5  ч.  36  м.  Веселъ,  охотно  играетъ.  1°  39,1.  Пульсъ  168. 
Д.  20  все  время  довольно  энергичныя  и  ровныя.  Пищи  не  ѣстъ. 
По  временамъ  коротко  дремлетъ  или  спитъ  не  крѣпко.  Натужной 
поносъ  продолжается. 


—  60  — 


Опытъ  IX.  (0,25  :  1000  іп  ѵепат). 

Сука  в.  4950,  мопсъ  съ  короткой  шерстью;  иульсъ  108,  не- 
ровный. Дых.  20  въ  Г.  і°  іп  гесіо  39, 0®.  Весела,  ѣстъ  охотно. 

Привязана  къ  станку.  Встав^іена  канюля  въ  ѵ.  зіп. 

1%  ч. — 12  ч.  15,  Впрыснуто  въ  вену  1,24  хл.  въ  30  к.  с. 
нодогр.  до  40""  С.  воды.  Снятая  со  станка  не  могла  стать  на 
ноги,  — иостоянно  опрокидывалась. 

12  ч.  20  м.  уснула  на  боку;  зрачки  съужены  сильно.  Просну- 
лась во  время  повторнаго  изслѣдованія  арачковъ;  послѣдніѳ  расши- 
рились сразу  и  сейчасъ  же  появились  легкія  судорожныя  приведенія 
заднихъ  ногъ  къ  туловищу,  продолзкавшіяся  около  17/,  затѣмъ 
зрачки  опять  съузились  и  собака  уснула  не  крѣпко. 

12  ч.  30  м.  Пульсъ  192.  Сердечныя  сокращенія  много  сильнѣе 
нормальныхъ,  ровны;  такими  оставались  до  конца  опыта.  Д.  16 
ровный,  энергичныя. 

12  ч.  45  м.  Рефлексы  на  уколы  ослаблены;  съ  роговицы,  сли- 
-8ИСТ0Й  оболочки  носа  сохранены.  і°  36,3. 

12  ч.  50  м.  Проснулась  и  стала  ходить  съ  опущенными  голо- 
вой и  хвостомъ,  постоянно  опракидываясь.  Зрачки  разширилнсь. 

1  ч.  15  м.  Ходитъ  лучше  немного  и  даже  стала  бѣгать,  по 
временамъ  сильно  шатаясь  и  опракидываясь.  Раза  2  натужи- 
валась но  не  испрояснялась.  Сѣла  на  заднія  лапы  и  задремала;  оп- 
ракинулась  и  заснула  свернувшись  клубкомъ. 

1  ч.  25  м.  Проснулась,  пробѣжала  нѣсколько  шаговъ  и  стала 
натуживаться.  Потомъ  задремала  и  опять  проснулась  и  нѣсколько 
разъ  испражнилась  прозрачной,  густой  слизью  съ  примѣсью  фекаль- 
ныгь  массъ;  натуживалась  очень  сильно  всякій  разъ;  послѣдніе  2 
раза  испражня.тіась  отдѣльными  каплями  слизи. 

2  ч.  Спить  не  крѣпко  свернувшись  клубкомъ,  часто  просыпает- 
ся. 3  раза  испрожнялась  каплями  слизи  съ  натугой. 

2  ч.  30  м.  Пульсъ  180.  Дых.  20      38,3.  Тоже. 

3  ч.  30  м.  Пульсъ  180.  Дых.  18.  і"  38.  Дремлетъ  и  просы- 
пается изъ  за  натужнаго  поноса.  Рефлексы  нормальны.  Брошенной 
пищи  не  ѣстъ. 

4  ч.  30  ы.  Тоже. 

5  ч.  То  дремлетъ,  то  бодрствуетъ;  поносъ  меньше. 

Опытъ  X.  (0,25 : 1000  іп  ѵепат) 

Кобель  в.  6500,  бывшій  въ  опытѣ  ІУ;  значительно  похудѣлъ; 
веселъ;  ѣстъ  охотно.  Пульсъ  100  съ  перебоями.  Дыханій  18  (по- 
слѣ  долгаго  лежанія).  Ь°  39,1  (іп  гесіо). 

Привязанъ  къ  станку;  вставлена  канюля  въ  ѵ.  ]иё  8Іп.  Впрыс- 
нуто въ  вену  1,625  хл.  въ  25  к.  с.  подогрѣтой   до   40"  воды. 

10  ч.  27—31  введено  10  к.  с.  Спокойна.  10  ч.  41— 45  м.  еще 
10  к.  с;  немного  безпокоится.  10  ч.  52  —  57  м.  еще  5  к.  с.  раствора. 


11  ч.  2  м.  снупіенный  на  землю  вовсе  не  держитсл  на  ногах'ь 
и  даже  не  дѣлаетъ  понытокъ  становится.  Минутъ  5  нролежалъ 
дремля,  затѣмъ  уснулт,  на  животѣ.  Зрачки  нормальной  величины. 

11  ч.  20  м.  Легко  просыпается.  Пульсъ  180.  Сердечныя  со- 
кращенія  несравненно  сильнѣе  нормальнаго,  ровны;  такими  остава- 
лись все  время  опыта  и  только  въ  самомъ  концѣ  опыта  были  за- 
мѣчены  перебои.  Дых.  16  ровныя,  энергичныя.  Сдавливанье  хвоста 
чувствуетъ. 

11  ч.  34  м.  Пульсъ  196.  Дых.  18.  Зрачки  съу жены,  38,3. 

12  ч.  Рефлексы  на  давленіе  и  уколы  рѣзко  понижены. 

12  ч.  35  м.  Проснулся  и  лсліитъ  безъ  движенія  Дых.  14. 
Пу.аьсъ  168-  I"  38,2.  Во  время  измѣренія  \Р  изъ  задняго  прохода 
вытекаіотъ  жидкія  фекальныя  массы. 

12  ч.  50  м.  Дремлетъ.  Уколы  невызываютъ  рефлекса,  давленіе 
вызываетъ  очень  слабый.  Проснулся.  Ходитъ  медленно  очень;  но 
почти  не  шатаясь.  Нѣсколько  разъ  испраяшялся  съ  натугой,  слизью 
и  яшдкими  фекальными  массами. 

1  ч.  10  м.  Спитъ,  просыпается  при  всякомъ  шумѣ  и  опять, 
засыпаетъ. 

1  ч.  25  м.  Спитъ  довольно  крѣпко.  1"  38,7.  Дых.  12.  Пульсъ 
144.  Зрачки  уже  нормальнаго. 

1  ч.  55  м.  П.  120.  Дых.  12.  Рефлексы  съ  роговицы  ослаблены. 

2  ч.  40  м.  38,7  гі.  112.  Д.  12.  Спитъ  довольно  крѣпко. 
Рефлексы  менѣе  ослаблены. 

3  ч.  30  м.  П.  108.  Д.  12.  Тоже. 

3  ч.  40  м.  П.  108.  Д.  12.  Тоже.  Зрачки  разпіирилнсь  и  н& 
съуживаются  на  свѣтѣ. 

3  ч.  50  м.  Проснулся.  Ходитъ  медлено,  но  безъ  шатанья;  ча- 
сто испражняется  каплями  прозрачной  слизи  съ  долгимъ  натужи- 
ванъемъ.  На  зовъ  машетъ  хвостомъ;  брошенную  булку  ѣстъ. 

4  ч.  10  м.  Еще  нѣсколько  подобныхъ  же  испражненій;  затѣиъ 
уснулъ  свернувшись  клубкомъ. 

4  ч.  45  м.  Все  время  спалъ.  П.  120  съ  небольшими  перебоями. 
Дых.  9  ровныя  энергичныя,  рѣзко  брюшнаго  типа,  і"  39,3.  Реф- 
лексы ослаблены  по  прежнему. 

5  ч.  50  м.  Дых.  8.  Пульсъ  92  съ  небольшими  перобоями. 
Спалъ;  проснулся,  ста.ііъ  медленно  ходить  по  лабораторіи,  жилиться 
и  испражняться  каплями  слизи,  іо  39.  Зрачки  широки.  Рефлексы 
ослаблены.  На  другой  день  найденъ  совсѣмъ  оправивпіимся. 

Опытъ  XI.  (0,45:1000  іп  ѵепат). 

Кобель  в.  7750,  быкшій  въ  ПІ  он.  Веселъ;  ѣстъ  охотно.  П. 
76.  Дых.  19  (послѣ  долгаго  лежанія).  38,9. 

Привязанъ  къ  станку;  вставлена  канюля  въ  ѵ.  ^иё  8Іи. 

10  ч.— 10  ч.  45  м.  впрыснуто  въ  вену  3,487  хл.  въ  50  к. 
с.  подогрѣтой  до  40^+5  к.  с.  спирта  707о.  Послѣ  введенія  30  к  с 


повидимоыу  засііулъ.  ІІослѣ  50  к.  с.  кабель  снятъ  со  станка  въ 
глубокомъ  снѣ,  съ  выпавшимъ  изъ  за  зубовъ  языкомъ,  съ  туо8І8, 
съ  разслаблеиныыи  конечностями.  Дых.  78  энеріичныя,  ровныя,  съ 
рѣзко  брюшнымъ  типомъ.  I"  37,4.  Иульсг  192  ровный.  Сердечныя 
сокращенія  несравненно  сильнѣе  прежвяго  и  такими  оставались  все 
время  опыта. 

11  ч.  15  м.  Ритмическія  нодергиванья  въ  лѣвыхъ  передней  и 
задней  конечностяхъ,  продолжавшіяся  минутт.  5. 

11  ,ч.  30  Никакихъ  рефлексовъ,  кромѣ  слабаго  рефлекса  съ 
роговицы.  Пульсъ  192.  Д.  100  энергичный,  ровныя.  Г  3(і,6. 

11  ч.  45  м,  Никакихъ  рефлексовъ. 

12  ч.  Глаза  открылись,  ту(ігіа8І8,  не  уыеньшаіощійся  огь  дѣй- 
^твія  свѣта;  тетаническія  судороги  въ  переднихъ  конечностяхъ  и 
мышцахъ  шеи,  продолжающіяся  1 — 2'.  Затѣмъ  глаза  закрылись, 
зрачки  съузились.  Судороги  не  высокой  степени,  не  походили  на 
стрихнинныя,  не  усиливались  отъ  механическихъ  раздраженій.  Тоже 
повторялось  несколько  разъ.  Пульсъ  196.  Дых.  32.  36,5. 

12  ч.  30  м.  Пульсъ  216.  Дых.  16.  Нѣсколько  болѣе  легкихъ 
приступовъ  клоническихъ  и  тетаническихъ  судорогъ  всего  тѣла, 
которымъ  предшествовало  открываніе  вѣкъ  и  шуйгіазі»  и  за  кото- 
рыми слѣдовало  закрываніе  вѣкъ  и  шуозіз.  Все  тоже  состояніе 
почти  наркоза.  1°  во  время  приступовъ  36,9",  во  время  спокойст- 
вія  36,4°.  Урчанье  въ  лшвотѣ. 

12  ч.  45  м.  Проснулся;  появилась  наклонность  двигаться:  все 
пытается  встать  на  ноги  и  все  опракидывается.  Испрожнился  лшд- 
кими  фекальными  массами  а  потомъ  прозрачной  слизью;  натужи- 
вался сильно.  Зрачки  разширены.  Ползаетъ  по  полу  всѣмъ  тѣломъ. 

1  ч.  5  м.  Минутъ  5  подремалъ,  затѣмъ  опять  сталъ  пытаться 
встать  на  ноги,  опрокидываться  и   ползать  всѣмъ  тѣломъ  по  полу. 

1  ч.  20  м.  Началъ  ходить  сильно  шатаясь  и  часто  падая. 

1  ч.  40  м.  Опракидывается  менѣе  часто.  Со  стола,  на  которомъ 
стоитъ  шатаясь  и  ходитъ, — не  падаетъ  и  пригнуть  не  рѣшается. 
Дотрогиванье  до  слизистой  оболочки  носа  и  до  роговицы  вызываетъ 
ослабленный  рефлексъ;  уколы  и  давленіе  невызываютъ  рефлекса. 

2  ч.  10  м.  Пульсъ  180.  Дых.  24.  Въ  пульсѣ,  до  сего  очень 
ровнымъ,  замѣчаются  яебольшіе  перебои.  Испражнился  кровавой 
СДИ8Ы0,  съ  натугой. 

2  ч.  20  м.  І^З 7, 9.  Уснулъ  довольно  крѣпко  во  время  измѣреніяіо. 
2  ч.  35  м.  На  глубокіе  уколы   не   реагировалъ;  отъ  давлепія 
на  хвостъ  проснулся,  шуйгіазіз;  заснулъ  сейчасъ  же  снова,  туо8І8. 

2  ч.  45  м.  Проснулся  и  сталъ  ходить  ве  шатаясь,  съ  опущен- 
ной головой  и  хвостомъ,  Нѣсколько  испрожненій  каплями  слизи,  съ 
сильнымъ  натуживаиіемъ,  во  время  котораго  попіатывался.  Не  ѣстъ; 
па  зовъ  не  идетъ. 

3  ч.  15  м.  Все  тоже. 

3  ч.  40  и.  Н.  108.  Д.   24.   I"  38,7.  Во  время  измѣррнія  Г 


дремлегь.  Укодовъ  не  чувствуегь,  давленіе  слабо.  Спущенный  на 
полъ,  оіілть  сталъ  ходить  сь  опущеннбй  головой  и  хвостомъ  и  ча- 
сто испражняться  какъ  выше. 

4  ч.  40  м.  П.  72  съ  перебоями,  но  попрежнему  оч.  энергиченъ. 
Д.  16  во  время  лежанья.  Тоже  хожденіе  и  частыя  натужныя  ис- 
прожиенія. 

5  ч.  40  м.  Тоже.  Испрожняется  каплями  кровавой  слизи,  неѣстъ; 
на  зовъ  не  идетъ;  но  если  начать  гладить  его,  то  останавливается  на 
минуту. 

На  слѣдующій  день  значительно  оправился,  но  плохо  ѣлъ  еще 
и  жадно  пилъ. 

Опытъ  XII.  (1,0:1000  іп  ѵепат). 

Кобель  в.  3400,  бывшій  въ  оп.  УІ.  Веселъ,  игривъ.  Пульсъ 
96.  съ  перебоями.  Дых.  (послѣ  долгаго  лежанія)  19  въ  1'.  1°  іп 
гесіо  38,4. 

ПТ)ивязанъ  къ  станку;  вставлена  канюля  въ  ѵепаю  іоёиі.  8Іа. 

11  ч.  25 — 55  м.  введено  въ  вену  3,4  хл.  въ  36  к.  с.  подо- 
грѣтой  до  40"  С.  воды  и  7  к.  с.  7  О  "/о  спирта.  Снятъ  со  стойка 
въ  глубокомъ  наркозѣ  и  положенъ  на  правый  бокъ;  въ  этомъ  по- 
ложеніи  кобель  оставался  до  конца  опыта,  не  производя  ни  малей- 
шаго  произвольнаго  движенія.  Рефлексы  на  уколы,  давленіе,  съ  ро- 
говицы, со  слизистой  оболочки  носа  потеряны  совсѣмъ,  и  такъ  до 
конца  опыта.  Зрачки  съужены  дотіпітит'а;  минутъ  черезъ  20 ту(1гіа8І8, 
продолжавшійся  минутъ  5,  а  затѣмъ  зрачки  опять  си.ііьно  съузились, 
но  не  до  минимума  и  такими  оставались  до  конца.  Вѣки  и  ротъ  все 
время  полуоткрыты;  языкъ  выпалъ  изъ  за  зубовъ  и  такъ  до  юн- 
ца опыта.  Мышцы  тѣла  въ  полномъ  разслабленіи. 

12  ч.  Дых.  14  глубокія,  ровныя.  П.  120,  много  энергичнѣе 
прежняго.  і"  36,1. 

12  ч.  5  м.  Появилась  одышка.  Каждое  выдыханіе  переходитъ 
въ  тихій  стонъ.  Дых.  60;  выдыханіе  усилено  и  продолжено;  типъ 
рѣзко  брюшной. 

12  ч.  15  м.  Громко  стонстъ  при  каждомъ  выдыханіи  Д.  48. 
П.  156.  Мусігіазіз. 

12  ч.  20  м.  Зрачки  стали  съуживаться.  Стонетъ  громче. 
12  ч.  30  м.  Муо8І8   средней  степени.  Д.  48.  П.  132. 
12  ч.  40  м.  1°  33,7.  Тоже. 

1  ч.  Д.  50.  П.  144.  Изъ  аппв'а  вытекаютъ  жидкія  испражне- 
нія  и  прозразная  слизь. 

1  ч.  10  мин.  Г  32,5.  Незащищенныя  роговыя  оболочки  ста- 
ли мутнѣть  и  сохнуть.  Увлажнены. 

1  ч.  23  м.  П.  144.  Д.  50. 

1  ч.  43  мин.  П.  120.  Дых.  44  стонетъ  тише. 

2  ч.  43  м.  П.  120.  Дых.  44.  поверхностнѣе.  31,4. 

2  ч.  37  мин.  П.  •)(;.  Сокращенія  сердца  все  время  были  не- 
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сравііенно  сидьиѣс  лормальныгь  и  ровны;  теперь  сдѣ.вались  мѳнѣе 
усиленными- 

3  ч.  Д.  40.  11,  120.  Стонъ,  сопровождаюіціи  каждое  выдыха- 
ніе,  хриплъ. 

3  ч.  15  м,  Д.  40.  П.  100  ровный,  менѣе  усиленъ  чѣмъ  преж- 
де, но  все  еще  значительно  энергичнѣс  нормальиаго.  1"  30. 

3  ч.  45  мин.  Д.  44.  П.  84  ровный,  довольно  полный. 

4  ч.  і"  29,5.  Пульсъ  менѣе  энергиченъ. 

4  ч.  35  м.  і"  29.  П.  84  неровный,  нанряженія  немногимъ 
слабѣе  норма льнаго.  Ритмъ  дыханія  неправиленъ:  каждое  вдыханіе 
совершается  какъ  бы  въ  2  темпа,  т.  ч.  на  20  выдыханій  при- 
ходится 40  вдыханій  или  20  двойныхъ  вдыханій.  Каждое  выдыха- 
віе  по  прежнему  заканчивается  стономъ. 

5  ч.  15  м.  20  выдыханій  въ  1  м.  на  20  вдыханій  въ  2  рѣд- 
ко  въ  3  темпа.  Пульсъ  84  довольно  ровный,  слабоватаго  напряже- 
нія.  28. 

5  ч.  35  м.  Тоже.  Опытъ  прерванъ. 
Около  8  ч.  найдена  мертвой. 

Вскрьтіе.  Сосуды  мягкой  и  твердой  мозговой  оболочки  перепол- 
нены кровью.  На  поверхности  разрѣза  головнаго  мозга  значительное 
количество  кровяныхъ  точекъ.  Легкія  спавшіяся,  розоватаго  цвѣта, 
суховаты.  Кровь  въ  крупныхъ  сосудахъ  темна  и  жидка.  Сердце  въ 
діастолѣ,  содержитъ  значительные  сгустки  крови.  Печень  и  почки 
сн.ііьно  гитремированы.  Селезенка  ма.ііо  измѣнена.  Слизистая  оболоч- 
ка желудка,  ближе  къ  выходу  его,  и  слизистая  оболочка  12  перст- 
ней кишки  сильно  гиперемированы;  особенно  сильно  измѣнена  эта 
послѣдняя,  на  ней  масса  точечныхъ  экстравазатовъ,  образующихъ 
мѣстами  большія  темнокрасныя  бляшки;  слизистая  оболочка  слѣ- 
дующихъ  отдѣловъ  кишекъ  все  менѣе  и  менѣе  представляла  измѣ- 
неній;  начиная  отъ  толстыхъ  кишекъ  представлялась  нормальной. 

Опытъ  ХШ.  (1,0:1000  іп  ѵепат). 

Кобель  в.  4400,  бывшій  въ  I  и  II  опытахъ.  Веселъ  игривъ, 
Пульсъ  108  неровный.  Д.  24  въ  1  м.      іп  гесіо  39,2. 

Привязанъ  къ  станку;  вставлена  канюля  въ  ѵ.  ]и§.  8Іп.  10  ч. 
25 — 55  м.  введено  въ  вену  4,4  хл.  въ  36  к.  с.  подогрѣтой  да 
40"  С.  воды+10  к.  с.  727о  спирта. 

Снята  со  станка  въ  глубокомъ  наркозѣ,  продолжавшемся  до  са- 
мой смерти:  ни  малѣйщаго  произвольнаго  движенія  все  время;  мыш- 
цы разслаблены.  Вѣки  и  ротъ  полуоткрыты;  языкъ  выпалъ  изъ  за 
зубовъ.  Изъ  открытаго  аппй'а  по  немногу  текли  жидкія  испражне- 
Бія  и  слизь.  Зрачки  все  время  были  въ  гауовіз,  но  не  въ  крайнемъ. 
Ни  уколы,  ни  давленіе,  ни  дотрогиванье  до  роговицъ  и  до  слизи- 
стой оболочки  носа  нн  вызывали  рефлекса.  Сердечныл  сокращенія 
долго  были  несровненно  силльнѣе  нормальнаго  и  ровными  и  только 
за  нѣсколько  часовъ  до  смерти  стали  сисльно  замедляться  и  падать 


въ  сиіѣ.  Дыханія  были  ровны,  усиленно  брюшнаго  типа,  большую 
часть  опыта  были  учащены;  позже  пульса  стали  падать  въ  числѣ  и 
энеригін  и  за  2  часа  до  смерти  сдѣлались  асфиктическими.  Выдыханія 
были  удлинены  и  усилены  и  оканчивались  громкими  стонами.  I"  силь- 
но и  постепенно  падала. 

11  ч.  Пульсъ  144.  Дых.  76.  Стонетъ. 

11  ч.  15  м.  П.  132.  Д.  72.  36,2. 

11  ч.  30  м.  П.  132.  Д.  72.  і°  35,4. 

11  ч.  45  м.  Г  34,1. 

12  ч.  П.  120.  Д.  50.  Г  33,8. 

12  ч.  30  м.  П.  132.  Д.  44.  1°  32,6.  Не  защищенная  рогови- 
ца сохнетъ  и  мутнѣетъ. 

1  ч.  П.  132.  Д.  44.  32,1. 

1  ч.  35  м.  П.  120.  Д.  36.  і°  31,9.  Изъ  аппз'  а  текутъ  понем- 
ногу жидкія  испражненія. 

2  ч.  П.  96.  Д.  36.1"  31,7. 
2  ч.  15  м.  і°  31,2. 

2  ч.  30  м.  П.  90.  Д.  36. 

2  ч.  45  м.  30,6. 

3  ч.  15  м.  П.  88.  Д.  28.      30,0.  Пересталъ  стонать. 

4  ч.  15  м.  П.  84  Д.  32.  29,5.  По  временамъ  стонегь 
опять.  Помочился. 

4  ч.  45  м.  П.  84.  Д.  30.  і°  29,2.  Не  стонетъ. 

5  ч.  5  м.  П.  84.  Д.  32  і°  28,9.  Сердечныя  сокращенія  все 
время  бьші  чрезвычайно  усилены  и  ровны.  Опытъ  прерванъ  на  2  ч. 

7  ч.  8  м.  Найденъ  въ  томъ  же  положеніи  и  состояніи.  П.  72 
ровный,  энергичный.  Д.  28.  І**  26,9". 

8  ч.  5  м.  П.  72  ровный,  энергичный.  Д.  28.  I"  П^. 

8  ч.  25  м.  Раздраженіе  внутренней  поверхности  уха  индук- 
ціоннымъ  токомъ  при  О  разстоянія  спиралей  осталось  безъ  эффекта. 
I"  26,8". 

8  ч.  40  м.  П.  64.  Сердечныя  сокращенія  сдабѣе  прежнихъ,  но 
все  еще  много  сильнѣе  нормальныхъ;  ровиыя.  Д.  26,  ровныя,  энер- 
гичныя. 

8  ч.  55  м,  Г  26,7.  Опытъ  прерванъ  до  утра. 

9  ч.  10  м.  утра  найденъ  въ  томъ  же  состояніи  глубокаго 
наркоза.  Вѣсъ=:4155.  Дых.  1 6,  ровныя,  довольно  глубокія.  Пульсъ  34. 
Сердечныя  сокращѳнія  значительно  слабѣе  вчерашнихъ,  но  всетаки 
не  слабѣе  нормальныхъ,довольно  ровны,  считаются  легче  нормаль- 
ныхъ.  Зрачки  въ  шуозіз  (не  крайнемъ).  Вѣки  открыты,  роговипы 
мутны;  ротъ  полуоткрытъ,  выпавшій  еще  вчера  изъ  за  зубовъ 
языкъ  совсѣмъ  сухъ.  Задній  проходъ  открытъ  и  обмоченъ  испраж- 
неніями  и  слизью.  I"  23,6.  По  временамъ  судорожныя  подергиванія 
нижней  челестью,  не  сочетающіяся  съ  вдыхаиіями.  Никакихъ  рефлек- 
совъ.  Индукціонный  токъ  при  О  разстоянія  спиралей,  приложенный 
къ  внутренней  поверхности  уха,  такъ  же  безъ  эффекта  какъ  вчера. 

ДИС.  М  АллхопгкАго.  5 
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10  ч.  40  м.  Пульсъ  38.  Сердечиыя  сокращеиіл  немного  слабѣс, 
по  ровны.  Дых.  12,  ровныя,  довольно  глубокія.  Г  23". 

1  ч.  Пульсъ  12,  слабый,  неровный.  Дых.  3  въ  1  м.,  съ  уча- 
стіемъ  мышцъ  лица  и  шеи.  1"  22",7.  Дыханія  новерхностны. 

1  ч.  50  м.  1,"  22,5.  Сердечный  толчекъ  не  ощутимъ.  Дышегь 
очень  поверхностно,  приблизительно  1  разъ  въ  минуту,  съ  участьемъ 
мышцъ  лица  и  шеи.  Дыханія  слабы,  не  смотря  на  участье  вспомо- 
гательныхъ  мышцъ. 

2  ч.  30  м.  і"  22,4.  Дых.  1  въ  1  минуту,  иногда  въ  2  ми- 
нуты, съ  участьемъ  мышцъ  лица  и  шеи,  поверхностны. 

3  ч.  Смерть. 

Вскрытге  черезъ  Ѵ/^  часа. 

Твердая  и  мягкая  мозговыя  оболочки  переполнены  кровью.  Ве- 
щество головнаго  мозга  представляетъ  на  разрѣзѣ  много  кровяныхъ 
точекъ;  боковые  я;елудочки  растянуты  Ягіідкостыо.  Сердце  представ- 
ляется какъ  бы  растянутымъ;  въ  лѣвомъ  ліелудочкѣ  лаідкая,  водя- 
нистая довольно  алая  кровь;  въ  правомъ  желудочкѣ  большое  коли- 
чество полужидкой  темной,  крови.  Печень,  почки  и  селезенка  силь- 
но гиперемированы,  особенно  печень,  при  разрѣзѣ  которой  по  ножу 
стекаетъ  темная  кровь.  Слизистая  оболочка  пищевода  нормальна. 
Желудокъ  рѣзко  гиперемированъ,  особенно  ближе  къ  выходу.  Сли- 
зистая оболочка  всѣхъ  почти  тонкихъ  кишекъ  и  въ.  малой  степени 
толстыхъ  отечна,  интенсивно  гиперемирована,  съ  массой  мелкихъ 
экстравозатовъ  (точечныхъ),  мѣстами  поверхностныя  эррозіи.  Цвѣтъ 
слизистой  обо-почки,  особенно  12  перстной,  интенсивно  красный  съ 
бляшками  темно  краснаго  цвѣта  отъ  многочислепныхъ  сгрупировав.- 
шихся  экстровазатовъ.  Въ  пищевой  кашицѣ  желудка  была  замѣтна 
примѣсь  крови  въ  мѣстахъ  соприкосновенія  ея  съ  поверхностью 
желудка.  Легкія  свѣтло  розоваго  цвѣта,  какъ  бы  спавшіяся,  про- 
ходимы для  воздуха. 

Опытъ  Х1Г.  (1,0:  1000  подъ  кожу). 

Кроликъ  в.  2000.  Самецъ.  Сердечныхъ  толчковъ  около  220, 
дыханій  около  180  въ  1  м.  1"  іп  гесіо  39°, 0. 

Въ  10  ч.  25 — 35  м.  впрыснуто  подъ  кожу  2,0  хл.  въ  40  к.  с. 
воды  въ.4  мѣста.  Ни  явленій  общаго  возбунаденія,  ни  мѣстнаго 
раздраженія  не  наблюдалось.  Сразу  дыханія  стали  дѣлаться  рѣже 
и  глубже. 

10  ч.  50  м.  Дых.  72,  глубже  значительно.  Сердечныя  толчки 
энергичнѣе  немного,  около  240  въ  1  мин. 

11  ч.  55  м.  Спитъ,  глаза  открыты;  3-е  вѣко  закрыто,  Леагигь 
всѣмъ  тѣломъ  (и  головой)  на  брюшной  поверхности  тѣла.  Поднятъ 
за  уши  и  перенесенъ  на  столъ  и  положенъ  на  спину;  не  проснулся, 
лежитъ  безъ  двшкепія.  Дотрогиванье  до  роговицъ  псдаѳтъ  рефлекса, 
дотрогиванье  до  рѣсницъ  вызываетъ  слабое  двил;еніе  вѣ}{ами.  По- 
ловой члеиъ  внѣ  ргаерііііит,  напряікенъ,  опущенъ  внизъ;  кончикъ 
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его  и  сосѣдніл  съ  нимъ  части  покрыты  прозрачной  слизью;  яички 
опустилось  въ  мошонку,  послѣдшш  ярко  краснаго  цвѣта. 

1І  ч.  20  м.  1"  35,2.  Д.  52,  глубокія,  усиленно  брюшнаго  ти- 
па; брюшныя  мышцы  усиленно  номогаютъ  выдыханію.  Такими  дыханія 
оставались  до  конца  опыта.  П.  284.  Тоже  состояніе  глубокаго  сна. 
Сердечныя  сокращенія  несравненно  сильнѣе  нормальныхъ  и  такими 
оставались  до  конца  опыта, 

11  ч.  25  м.  Какъ  бы  полупроснулся  послѣ  легкихъ  клониче- 
«ких'ь  судорожныхь  движеній  передними  лапами,  продоля;авшихся 
2 — 3'>  сдѣлалъ  нѣсколько  безплодныхъ  попытокъ  перемѣнить  поло- 
женіе  и  снова  впалъ  въ  глубокій  сонъ,  приближающійся  къ  нарко- 
зу, въ  которомъ  оставался  до  конца  опыта.  Половой  членъ  сокра- 
тился значительно,  но  часть  его  продолжаешь  еще  выстоять  изъ 
ргаериііиш  и  такъ  до  конца  опыта,  равно  какъ  и  яички  оставались 
онущеішыми  въ  мошонку  до  конца  опыта.  Рефлексы  на  глубокіе 
уколы,  нроколъ  уха,  давленіе  лапъ,  дотрогиваніе  до  роговицъ  по- 
гашены. 

11  ч.-  50  м.  Дыханія  52  въ  1  м.  Сердечныхъ  толчковъ  264. 
I"  32,7;  сфинктеры  апі  разслаблены. 

12  ч.  I»  32,6. 

12  ч.  15  м.  Д.  52.  Сердеч.  толч.  264.  Г  32,2.  Дотрогиванье 
до  роговицы  и  до  рѣсницъ  не  вызываетъ  рефлекса,  но  очень  силь- 
ное давленіе  на  лапы  и  раздраженіе  внутренней  иоверхности  уха 
индукціоннымъ  токомъ  при  К=100  (разстояніе  спиралей)  вызываетъ 
вздрагиванье  тѣла,  не  выводя  впрочемъ  животнаго  изъ  сна. 

12  ч.  45  м.  Серд.  т.  240.  Д.  52.  Іо  31,5.  Тоже  состояніе  глу- 
бокаго сна;  все  время  ни  малѣйшаго  движенія. 

1  ч.  50  м.  Д.  44.  Серд.  толч.  240.  Ю  31,6.  Зрачки  умѣренно 
расширены  все  время;  во  время  двухъ  очень  короткихъ  приступовъ 
клонйческихъ  судорогъ  расширялись  значительно.  На  свѣтъ  не  реа- 
гируютъ.  Реакція  оі-ъ  индукціоннаго  тока  прежняя.  Дотрогиванье  до 
роговицъ  и  давленіе  лаиъ  не  даіотъ  рефлекса. 

2  ч.  Д.  40.  Серд.  толч.  240.  іо  32,2. 

2  ч.  20  м.  Д.  44.  Серд.  толч.  240.  Іо  32,0.  Рефлексы  по 
прежнему.  Вѣки  закрыты. 

3  ч.  4  м.  ів  31,2.  Д.  44.  Мелкая  дрожъ  въ  тѣ.іѣ,  замѣт- 
нал  при  дотрогивапьи  до  кролика. 

3  ч.  40  м.  Д.  40.  11ом( 

4  ч.  7  м.  Д.  40  Іо  31,9.  Дрожь  въ  тѣлѣ. 

4  ч.  45  м.  Д.  40  Іо  3-2,0.  Тоже  состояніе  глубокаго  сна;  ре- 
флексы какъ  бы  несколько  живѣе. 
Опытъ  іірерванъ. 

,0  о'^а"^^  ^  "^"  "^'"^''^  кроликъ  найдеиъ  проснувшимся,  сндящимъ. 
*  36,0. 

На  слѣдуюіцсе  утро  кроликъ  нийденъ  совсѣмъ  оиравившимся.  I" 
38,0;  вѣсъ   1900.  Поноса  не  было,  но   бывшія   два  испранше- 
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нія  представлялись  мягче  обыішовеннаго,въ  видѣ  слипающихся  комоч- 
ковъ.  Мошоика  блѣдна,  пуста:  половой  члет^  (нормально)  весь  въ 
ргаерііііит. 

Олытъ  ХГ.  (2,0:1000  подъ  кожу). 

Кроликъ  в.  1300,  бывшій  въ  оп.  XXXV.  Іо  іц  гес.  38,8.  Ды- 
ханій  около  160  въ  1',  сердечиыхъ  толчковъ  около  180.  Правое 
ухо  краснѣе  немного  лѣваго;  правый  зрачекъ  рѣзко  ул;е  лѣраіо. 

Въ  12  ч.  27  —  37  м.  Впрыснуто  подъ  кожу  2,6  хл.  въ  52  к. 
с.  подогрѣтой  до  35°С.  воды. 

Въ  12  ч.  47  м.  Уши  покраснѣли.  Періода  возбуждсніл  не  бы- 
ло. Двигаясь  по  столу,  сталъ  неловко  подтягивать  за  собой  задъ  и 
потомъ  опрокинулся. 

12  ч.  53  м.  Опракидывается  часто.  Сидя  шатается.  Правы.і 
зрачекъ  значительно  расширился,  лѣвый  съузился  немного. 

12  ч.  55  м.  Лежитъ  на  животѣ,  голова  опущена  на  столъ. 
По  временамъ  подымаетъ  голову  и  двин;етъ  ею  и  тщетно  пробуетъ 
двигаться.  Дыханія  ровныя,  сильнѣе  прежняго,  60  въ  1'. 

12  ч.  57  м.  Спитъ  съ  открытыми  глазами  въ  неудобной  позѣ: 
лежитъ  на  лшвотѣ,  а  голова  помѣщается  бокомъ  на  столѣ.  Зрачкп 
съузились.  Уколы,  давленіе  лапъ,  дотрогиванье  до  роговицъ  не  вы- 
зываютъ  рефлекса,  а  дотрогиванье  до  ресницъ  даетъ  слабый  реф- 
лексъ. 

1  ч.  5  м.  лежитъ  нъ  боку  въ  глубокомъ  наркозѣ.  Апи8  от- 
крытъ.  іо  іп  гес.  35,7.  Дыханія  усиленныя,  брюшнаго  типа,  120 
въ  1'.  Сердечные  толчки  значительно  энергичнѣе  нормальнаго,  240 
въ  1',  Зрачки  расширены,  правый  больше.  Глаза  открыты.  Рефлек- 
сы погашены  всѣ,  въ  томъ  числѣ  съ  ресницъ  и  отъ  раздраженія 
внутренной  поверхности  ушей  индукціоннымъ  токомъ  дая;е  при  О 
разстоянія  спиралей. 

1  ч.  20  м.  уши  имѣютъ  богроватый  оттѣнокъ.  Дыханія  по 
прежнему  брюшныя,  усилены,  60  въ  1'.  Сердечиыхъ  сокращевій  оч. 
энергичныхъ  240  въ  1'.  Ротъ  полуоткрыть. 

1  ч.  40  м.  Сердечныя  сокр.  оч.  энергичны.  240  въ  1'.  Ды- 
ханій  42  въ  Г.  Усиленныя  движеиія  ноздрями  и  легкія  нижней 
челюстью  и  щеками. 

2  ч.  Іо  31, 8о.  Д.  44.  Сѳрдечныя  сокращенія  такъ  нервны  п 
слабы,  что  ихъ  нельзя  сосчитать  (каліется  замедлены). 

2  ч.  20  м.  Д.  40  по  прелснему  сильнѣе  нормальныхъ,  брюш- 
ного тина.  Усиленныя  двилсенія  наздрей,  легкія  двиліеиія  нижней 
челюстью,  щеками  и  свободнымъ  ухомъ  (на  другомъ  лелѵитъ)  не  сов- 
падаютъ  съ  двилсеніями  грудной  клѣтки,  а  чаще  ихъ. 

2  ч.  40  м.  Д.  36.  іо  31,0".  Сердеч.  толчекъ  не  ощутнмъ. 

3  ч.  7  м.  Д.  28  Іо  29,2.  Сердеч.  толчекъ  не  опіутимъ. 

3  ч.  37  м.  Д.  28  (о  37,8.  Все  время  яички  въ  мошонкѣ,  а 
половой  членъ  немного  напрялсенъ  и  частью  впѣ  ргаериііііш. 


4  ч.  7  и.  Д.  22  Іо  37,6.  Лежитъ  по  прежнему  въ  глубокомъ 
паркозѣ,  съ  потерей  всѣхъ  рефлексонъ,  съ  прежнимъ  характеромъ 
дыханій.  Сердечный  толчеіи.  очень  неровенъ,  не  сосчитывается:  судя 
по  счету  въ  иеріоды  усилеыія  толчковъ  на  нѣсколько  секундъ, 
сердечн.  толчковъ  около  100  въ  1'. 

4  ч.  20  м.  Смерть. 

При  вскрытт,  тотчасъ  же  произведенномъ,  сердце  оказалось  не 
сокращающимся  при  раздраженіи  и  слабыми  и  сильными  индукціон- 
ными  токами.  Легкія  оказались  свѣтло  розоваго  цвѣта,  пушистыми. 

Изъ  приведенныхъ  опытовъ  на  собакахъ  мы  видимъ,  что  хл. 
производитъ:  1)  Сонъ  2)  разстройство  координаціи  движенШ,  3) 
пониженіе  рефлексовъ  4)  разстройства  желудочно-кипіечнаго  тракта 
5)  кровообращенія,  6)  дыханія,  7)  пониженіе  і°  тѣла,  8)  измѣне- 
нія  зрачковъ  9)  судорожныя  явленія. 

1.  Сну  предшествовала  вялость,  дремота  и  только  въ  1  случаѣ 
(он.  III)  небольшое  возбужденіе.  При  введеніи  хл,  въ  желудокъсонъ 
въ  3  сл.  наступилъ  приблизительно  черезъ  35  м.  и  въ  1  сл.  че- 
резъ  1  ч.  27  м.  При  введеніи  хл.  подъ  кожу — черезъ  15  м.,  45  м, 
и  черезъ  1  ч.  25  м.  При  ввѳденіи  хл.  въ  кровь  сонъ  наступалъ  че- 
резъ нѣсколько  минутъ,  а  при  введеніи  дозы  1,0:1000  уже  во  время 
впрыскиванья  развивался  наркозъ,  переходившій  непосредственно  въ 
смерть.  На  основаніи  приведенныхъ,  (а  также  позднѣйшихъ)  наб.ііюде- 
ній  дозу  1,0:1000  и  выше  въ  кровь  считаемъ  за  смертельныя.  (Послѣ 
дозы  1,0:1000  выжила  только  одна  собака  (оп.  ХЫѴ),  представив- 
шая между  прочимъ  также  нѣкоторуіо  особенность  въ  отношеніи  рас- 
кисленія  крови  (оп.  II).  О  смертельной  дозѣ  при  введееіи  хл.  въ 
желудокъ  и  подъ  кожу  можемъ  только  высказать  предположеніе, 
что  при  первомъ  способѣ  введенія  она  значительно  превосходитъ 
дозу  1,5:1000,  а  при  второмъ  способѣ  не  очень  многимъ  превосхо- 
дитъ дозу  1,25:1000,  Дозу,  вызывающую  при  введеніи  хл.  въ  кровь 
довольно  крѣпкій  и  продолжительный  сонъ,  полагаемъ  находящею- 
ся между  0,25  и  0,5:1000.  Доза  0,5:1000  подъ  кожу  и  доза 
приближающаяся  къ  1,0:1000  въ  желудокъ  могутъ  по  видимому 
считаться  за  дающія  такой  же  эффектъ.  Въ  виду  громаднаго  влія- 
нія  на  всякій  снотворный  эффектъ  обстоятельствъ  помогающихъ 
или  препятствующихъ  появленію  и  продолжительности  сна,— не  мо- 
жемъ не  оговориться,  что  приведенная  снотворная  доза  былабы  вѣ- 
роятно  иной,  еслибы  снотворный  эффектъ  хл,  не  уменьшался  по- 
раженіями  кишечника,  довольно  бурными  даже  ири  малыхъ  дозахъ 
хл.  (оп.  УІІІ,  IX,  X  и  др.). 
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2.  Разстройство  координаціи  движеній  соетовляло  очень  по- 
стоянное и  часто  самое  раннее  нроявленіе  дѣйствія  хл.,  не  рѣдко 
бывавшее  значитѳльнымъ  и  при  дозахъ  вызывавшихъ  слабый  гип- 
нотическій  эффектъ. 

Это  разстройство  по  видимому  находилось  въ  очень  малой  связи 
съ  разстройствами  рефлексовъ,  такъ  какъ  появлялось  обыкновенно 
раньше  пониженія  рефлексовъ  и  почти  проходило,  когда  это  пони- 
жѳніе  рефлексовъ  было  на  высотѣ  сооего  развитія. 

3.  ІІониженіе  рефлексовъ  отсутствовало  только  въ  2  случа- 
яхъ  самыхъ  малыхъ  дозъ  (он.  У  и  VIII),  а  въ  остальныхъ' случа- 
яхъ  оно  бывало  рѣзко  выражено:  отъ  значительнаго  пониженія  реф- 
лексовъ па  уколы,  давленіе,  дотрогиванье  роговицъ  или  слиз.  обо- 
лочки носа,  раздраженія  индукціоннымъ  токомъ — до  полнаго  пога- 
шенія  этихъ  рефлексовъ,  даже  при  дозахъ  далеко  не  смертельныхъ 
(оп.  XI).  Пониженіе  рефлексовъ,  появляясь  позже  разстройства 
координаціи  движеній  и  иногда  позже  сна,  остовалось  нерѣдко  въ 
полной  силѣ  тогда,  когда  большинство  проявленій  дѣйствія  хл. 
уже  исчезло  (оп.  VII). 

4.  Ни  разу  неотсутствовавшимъ  и  самымъ  рѣзкимъ  проявленіемъ 
разстройства  желудочно-кишечнаго  канала  былъ  натужной  по- 
носъ  слизью,  часто  совершенно  прозрачной,  иногда  кровавой.  Ин- 
тенсивность его  при  введеніи  хл.  въ  кровь  скорѣе  бывала  боль- 
шей чѣмъ  (оп.  V,  VIII)  меньшей.— При  введеніи  хл.  въ  желудокъ 
замѣчалась  небольшая  и  не  скоро  появляющаяся  рвота,  отсутство- 
вавшая въ  приведенныхъ  опытахъ  при  иныхъ  способахъ  ввѳде- 
нія  хл.,  но  встрѣчавшаяся  въ  послѣдствіи  и  при  введеніи  хл.  въ 
кровь.  Довольно  постояннымъ  явленіемъ  со  стороны  желудочно-ки- 
шечнаго канала  бывала  потеря  апетита.  Являясь  нѣсколько  позже 
другихъ,  разстройства  кишечника  оставались  долѣе  другихъ  (идя 
объруку  въ  этомъ  отношеніи  съ  разстройствами  рефлексовъ),  но  въ 
затяжныя  формы  не  переходили. 

5.  Во  всѣхъ  случаяхъ  сердечная  дѣнтельноеть  измѣнялась 
хлораламидомъ  одинаково:  быстро  наступало  учащеніе  сердцебіеній,  при- 
близительно въ  2  раза,  и  громадно  и  скоро  наростала  сила  ихъ.  Только 
при  смертельныхъ  дозахъ  это  учащеніе  продолжалось  ограниченное 
время  и  затѣмъ  медленно  начинало  падать  до  нормы  и  ниже  (въ 
оп.  XIII:  упало  до  34  ударовъ  черезъ  22  часа  послѣ  впрыскиванья 
хл.  и  до  12  черезъ  26  часовъ  т.  е.  за  2  часа  до  смерти).  Гро- 
мадно увеличенная  сила  сердечныхъ  сокращеній  держалась  несрав- 
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пенно  постояннѣе  числа  сокращеній,  и  только  ири  паденіи  числа 
сок.  ниже  нормы  она  начинала  уменьшаться  по  немногу,  долгое  время 
превосходя  еще  нормальную  силу.  И  только  въ  часы  близкіѳ  къ 
смерти  сокращенія  дѣлались  слабѣе  нормальныхъ;  только  за  2  ча- 
са до  смерти  въ  упомяеутомъ  XIII  опытѣ,  въ  которомъ  отравленіе 
продолжалось  болѣе  28  часовъ,  сердечныя  сокращенія  сдѣлались 
слабыми  и  не  ровными  (при  12  уд.  въ  1')  и  за  14 ^  ч.  до  смерти 
сердечный  толчекъ  сдѣлался  не  ощутимъ.  (Иск.  оп.  XXXI  и  Ь). 

Въ  большинствѣ  случаевъ  правильность  ритма  сердцебіеній  зна- 
чительно выигрывала  отъ  дѣйствія  хл. 

6)  Дыхательную  фушцію  хл.  измѣня.ііъ  обыкновенно  въ 
смыслѣ  большей  ровности  и  большей  глубины  (на  глазъ)  вдыханій, 
какъ  бы  затрудненія  и  бо.ііьшей  продолжительности  выдыханій;  типъ 
дыханія  становился  иногда  усиленно  діафрагматическимъ.  Большая 
глубина  вдыханій  повидимому  шла  преимущественно  на  долю  усиле- 
вія  функціи  діафрагмы,  а  при  выдыханіи  часто  усиленно  дѣйствовали 
брюшныя  мышцы.  Частота  дыханій  или  мало  измѣнялась  или  умень- 
піалась  при  меньшихъ  дозахъ  хл.,  и  или  замедлялась  или  чаще 
увеличивалась  до  одышки— при  большихъ  дозахъ,  причемъ  одышка 
наблюдалась  въ  первыхъ  періодахъ  дѣйствія  хл.  Въ  упомянутомъ 
оп.  ХШ  дыханія  держались  недурно  и  въ  частотѣ  и  въ  .энергіи  при 
пульсѣ  34  уд.  въ  1м,  и  только  за  2  часа  до  смерти  при  п.  12 
замедлились  до  3  дыханій  въ  1  м.  и  приняли  асфиктическій  харак- 
теръ.  Въ  другомъ  случаѣ  отравленія  смертельной  дозой,  протекшемъ 
гораздо  скорѣе  (оп.  ХП),  при  появившихся  замѳдленіи  и  ослабленіи 
сердечныхъ  сокращеній,  вдыханія  сдѣлались  двойными  и  иногда 
тройными,  т.  е.  какъ  бы  совершающимися  въ  2  и  3  темпа,  такъ 
что  на  40  вдыханій  стало  приходиться  около  20  выдыханій  (предъ 
этимъ  было  44  д.  въ  1  м.).  Въ  обоихъ  этихъ  случаяхъ  намъ  не 
дыхательныя  измѣненія  казались  главными  виновниками  смерти.  Во 
время  сна  и  наркоза  выдыханія  часто  оканчивались  громкимъ  стономъ. 

7 )  Паденіе  і°  тѣла  (измѣряемой  іп  гесіо)  составляло  характер- 
ное и  постоянное  проявленіе.  Въ  обоихъ  случаяхъ  отравленія  дозой 
1,0:  1000  I"  тѣла  черезъ  472  часа  упала  почти  на  10",  а  въ  одномъ 
изъ  нихъ  послѣ  24  часовъ  наркоза  упала  на  16°  съ  лишнимъ. 
Въ  случаѣ  несмертельнаго  наркоза  отъ  1,25:  1000  подъ  кожу  I"  че- 
резъ 7  часовъ  послѣ  отравленія  упала  почти  на  10°. 

При  среднихъ  дозахъ  і°  падала  приблизительно  на  2,5,°  часа 
черезъ  2  послѣ  отравленія.   При   меньшихъ   дозахъ  максимальное 
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паденіе  колебалось  между  0,4"  и  2,7"  и  продолжалось  не  долго. 
Вообще  иаростаніе  упавшей  I"  бывало  признакомъ  поворота  къ 
оправленію  животиаго,  но  и  послѣ  оправленія  животпаго  1°  не  сразу 
достигала  преліней  нормы,  (йскл.  оп.  XXXI  и  Ь). 

8)  Зрачки  получали  наклонность  съуживаться  во  время  сна; 
при  глубокомъ  снѣ  они  съулшвались  до  тіпітит'а,  при  глубокомъ 
наркозѣ  туо8І8  былъ  значительный,  но  не  крайній.  Во  время  про- 
сыпанія  и.  судорогъ  зрачки  расширялись  снова;  въ  случаѣ  судорогъ 
туйгіазіз  былъ  значительный  и  нисколько  не  уменьшался  отъ  влія- 
Бія  свѣта. 

9)  Судорожный  явленгя  являлись  только  какъ  примѣсь  къ 
другимъ  болѣе  постояннымъ  и  болѣе  интенсивнымъ  нроявленіямъ 
отравленія  хл.  и  состояли  изъ  легкихъ  и  непродолжительныхъ  кло- 
ническихъ  или  тѳтоническихъ  судорогъ  б.  ч.  въ  конечностяхъ,  рѣдко 
болѣе  распространенныхъ.  Судорояшому  припадку  обыкновенно  пред- 
шествовало полупросыпаніе  животпаго  (открываніе  вѣкъ  и  ничего 
нефиксируіощій,  неподвижный  взглядъ)  и  шуйгіазів  съ  отсутствіемъ 
реакціи  на  свѣтъ.  По  окончаніи  припадка  вѣки  закрывались  и  зрачки 
съуживались.  Примѣсь  судорогъ  чаще  наблюдалась  при  дозахъ  сред- 
нихъ  и  немного  выше. 

Кромѣ  судорогъ  наблюдались  иногда  правильныя  ритмическія 
движенія  конечностями. 

Относительно  общаго  дѣйствія  хл.  на  кролшовъ,  въ  виду 
ничтожнаго  числа  опытовъ  на  этихъ  животныхъ,  мы  можемъ  только 
вскользь  упомянуть  о  бросившихся  намъ  въ  глаза  отличіяхъ  отъ 
общ.  дѣйствія  хл.  на  собакъ:  у  кроликовъ  учащеніе  сѳрдцебіѳній 
мало  было  выражено,  равно  какъ  почти  отсутствовали  явленія  по- 
раяіенія  кишечника,  столь  интенсивно  выраженныя  у  собакъ; 
дыханія  у  кроликовъ  сильно  и  быстро  замедлялись  и  такими  оста- 
вались все  время. 

Вліяніе  хл.  на  1°  тѣла. 

Въ  виду  постояннаго  и  значительнаго  вліянія  хл.  на  1°,  нами 
поставлены  были  ниягеслѣдующіе  опыты  съ  цѣлью  выясненія:  1) 
Какимъ  путемъ  хл.  производитъ  понижепіе  і°,  путемъ  ли  усиленной 
отдачи  тепла  съ  поверхности,  или  путемъ  уменьшенія  выработки 
его,  или  наконецъ  обоими  путями  вмѣстѣ?  2)  Не  играетъ  ли  громад- 
ное охлажденіе  тѣла  существенной  роли  въ  смертельномъ  исходѣ 
отравленій  хлораламидомъ. 
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Опытъ  ХУІ.  (0,5:1000  іп  ѵепага.) 

Кобель  8500,  бывшій  въ  V  и  ГШ  оп.;  веселъ;  1"  іп  г.  39,9°, 
1°  м.  пальц.  31,6".  Около  3  ч.  30  м.  привязанъ  къ  стайку,  вставлена 
канюля  въ  V,  8ар1і.  8іп.  и  фиксированы  термометры  между  пальцами 
правой  печедней  лапы  и  ііі  гесіо.  Впрыснуто  4,25  хл.  въ  85  к.  с. 
водьі  комнатной  і". 
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34,0 
35,4 
35,9 
36,6 

3.4  —  4ч.50 — 52м.Іт].0,5хл.въ10к.с.в. 
2,9  37,0 

2,8      37,1  4  ч.  54—56  м.  II  1п].  0,5.  хл. 
2,6  37,2 

2.1  37,6  4  ч.  58  м.  5  ч.  1  м.  III  іч.0,5.  хл. 
—      37,5  5  ч.  1—3  м.  ІГ.  іпі.  0,5.  хл. 

1  9      37  6 

1,'б      37^8  5  ч.  7—10  м.  Г  іпі.  0,5.  хл. 

1.5  —  5  ч.  10—12  м.  УІ  ш^.  0,5.  хл. 

5  ч.  13—15  м.  УШ  іпі.  0,5.  хл 

1.4  —  5  ч.  15—17  м.  ГШ.  іп].  0,5.  хл. 

1.2  38,0  54.18— 20И.1Х.ІЧ. 0,25  хл.въ5к.с. 

в.  Спитъ. 

1,1      38,2  Спитъ  спокойно. 

1.3  38,0  ^узіа^тиз.  Сведееіе  мышцъ  шеи. 

1.5  37,8  Сведете    мышцъ  шеи  держится. 

Испражнился  жидко. 

1.6  37,6  Спитъ  спокойно.  Сведеніе  держится. 
1,8      37,4  Спитъ.  Сведеніе  прошло. 

1,1  38.0 

1,6      37,6  Громко  стонать  начадъ. 

0,9      38,0  Испражнился  жида.  фек.  м.  и  про- 
зрач.  слизью. 

1,1       37,7  Ритмич.  подергиванія  конечностей. 

0,7      38,0  Дыханія  часты.  Спитъ  спокойно. 

0,6  —  Спитъ  спокойно.  Дыханія  72  въГ. 
0,8  37,7 

1»1       37,4  Ритмич.  подергиванія  конечностей. 

0,7      37,8  Спитъ  спокойно. 
0,9  37,5 

0,7      37,6  Спитъ  спокойно.  Дыханія  рѣже. 
0,9      37,4  ^ 
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—  55 

38,2 

0,8 

37,4 

7  — 

38,1 

37,3 

—  5 

1,1 

37,0 

—  10 

38,05 

1,4 

36,6 

—  15 

37,95 

1,1 

36,8 

—  20 

37,8 

0,8 

37,0 

—  25 

37,9 

1.2 

36,7 

Вырвало,  Спитъ  по  ирежнему. 
Не  спитъ.  Опытъ  прерванъ. 

На  слѣдующее  утро  кобель  найдеиъ  совершенно  оправившимся, 
но  менѣе  подвижнымъ.  і".  г.  39,8°.  Вѣсъ  8050. 

Какъ  мы  видимъ,  центральная  подъ  вліяніемъ  хл.  падала 
постепенно  все  время  опыта;  максимумъ  паденія  былъ  очень  близокъ 
къ  наблюдавшемуся  (впрочемъ  менѣе  точно)  въ  оп.  XI  у  нелихо- 
радившей  собаки.  Периферическая  же  1;°,  наоборотъ,  стала  быстро 
повышаться  послѣ  перваго  же  впрыскиванья  и  черезъ  4  м.  по 
окончаніи  впрыскиваній  достигла  максимума  повышенія— 1,6". 

Этому  на  видъ  скромному  эффекту  мы  обязаны  дать  надлежащую 
цѣну,  помня  1)  что  имѣли  дѣло  съ  случаемъ  крайне  неблагодар- 
нымъ  для  числовыхъ  эффектовъ  въ  этомъ  именно  направленіи,  т.  к. 
уяіе  до  впрыскиваній  хл.  периф.  1"  не  далеко  отстояло  отъ  цен- 
тральной, и  2)  что  во  время  поднятія  пер.  1;°  на  1,6°  разница  пер. 
и  цен.  и°  уменьшилась  въ  три  раза  съ  лишнимъ.  По  достиженіи 
своего  максимума  периф.  1°  понемногу  стала  уменьшаться,  но  не 
параллельно  иаденію  центральной  1,°,  а  такъ,  что  не  смотря  на 
уменьшеніе  числовыхъ  величинъ  периферической  разница  между 
іі^  сокращалась  далѣе  и  скоро  представилась  сократившейся  до  0,6°, 
т.  е.  въ  5  съ  лишнимъ  разъ. 

Стоны  и  судорожныя  явленія  дѣйствовали  понил;ающимъ  обра- 
зомъ  на  периф.  и  увеличивали  разницу  между  іГ.  Спокойный 
сонъ  (и,  повидимому,  испражненія  и  рвота)  способствовали  выравни- 
ванію  этихъ  потерь  для  периферическій 

Констатировавъ  такимъ  образомъ  существенное  повышеніе  перифер. 

т.  е.  потерю  тепла  путемъ  усиленія  отдачи  ея  съ  периферіи, 
мы  перешли  къ  нейтрализаціи  этого  момента  окутываньемъ  живот- 
ныхъ  дурнымъ  теплопроводникомъ  и  къ  выдѣленію  такимъ  обра- 
зомъ на  первый  планъ  роли  теплопродукціи  въ  паденіи  1;°  тѣла. 


Опытъ  XVII.  (0,5:1000.  Окутываньѳ  ) 


Кобель  8500,  дворняшка;  шерсть  средней  длины  и  густоты; 
Веселъ,  игривъ;  1°  іп  гесіо  40,4.  Около  2  ч.  40  м.  привязанъ  къ 
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станку,  окутанъ  ватой,  вставлена  канюля  въ  ѵ,  зарЬепа  віп.  и  фиксиро- 
ванъ  тѳрмомѳтръ  ііігесіо.  Впрыснуто  4,25  хл.  въ  85  к.  с.  воды  комн.  і". 

Ч.  м.     1".  гѳс. 

2  45  40,6 

3  —  — 

—  15  40,7 

—  30  40,5 

—  45  40  4      Безпокоится.  Одышка, 

—  55  40  4      ^      55—57  м.  I  іп].  0,5  хл.  въ  10  к.  с.  в. 

4  _  4о'2  4  ч.  4  ч.  4  м.  II  ііц.  1,0  іл.  въ  20  к.  с.  (0,5-|-0,5). 
_    4  4о'о      4  ч.  4—8  м.  ІІІ  іп].  1,0  хл.  въ  20  к.  с.  (05  +  0  5). 

—  10  39*95     ^  ч-  10—14  м.  ІУ  ш].  1,0  хл.  въ  20  к.  с.  (0,5+0,5). 

'  Голова  развязана  для  облегченія  дыхарія,  такъ  какъ 

у  кобеля  продолжались  безпокойство  и  одышка. 

—  15  39  8  ''^  ч.  15 — 16  м.  У  іп].  0,25  хл.  въ  5  к.  с.  в.  Кобель 
  20  39  7      спокойнѣе.  Спитъ;  туозіз.  Одышка  меньше. 

—  25  — 

—  30  — 

—  35  39,8 

—  40  — 

—  45      —       Спитъ.  Развязанъ. 

—  50  — 

—  55  39,7      Дыханія  частыя,  но  равныя  и  довольно  глубокія. 

5  —  39^6      Испражнился  жидко  во  снѣ.  Стонетъ, 

—  5  39,5 

—  10  39,45 

—  15  39,4 

—  20  39,3 

—  25  39,1 

—  30  39,05 

—  35  — 

—  40  39,0 

—  45  39,1      Муйгіазів;  громко  взвизгиваетъ. 

—  50  39,05 

—  55  39,1      Не  спитъ. 

6  —  39,2  — 

—  10      —  — 

—  15      —  — 

—  20      —  — 

Спущенъ  на  полъ.  Не  только  не  держится  на  ногахъ,  но  и  головы 
удержать  не  можетъ.  Вырвало.  Минутъ  черезъ  20  сталъ  пытаться 
ходить. 

7  ч.  35  м.  Все  ходитъ  съ  опущенной  головой  и  хвостомъ,  часто 
опрокидывается.  1°  39,8. 

На  слѣдующее  утро  на  полу  найдены  многочисленныя  испраж- 
ненія  кровянистой  слизью.  Кобель  вялъ.  I"  39, Г.  Вѣсъ  7900. 
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Одытъ  ХѴШ.  (0,5:1000.  Окутываніѳ). 

Кобель  5050;  иомѣсь  ііуделл,  короткоиісрстъ,  веселъ. 

Въ  10  ч.  30  м.  іірі^вязанъ  къ  станку  и  окутанъ  ватой.  Въ 
10  ч,  40  м.  вставлена  канюля  въ  ѵ.  ]и§.  8іп.  и  фиксированы  тер- 
мометры іп  гесіо  и  между  пальцами  правой  передней  лапы. 
Впрыснуто  2,5  хл.  въ  50  к.  с. 
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1  ІЧ.35 — 37м.І  ш].  0,5  хл.  въ  ІОк. с.  в. 
11ч.37,5— 40м.ІІіпі.0,5хл.въ10к.с.в. 


Спитъ  повидамому;  тихо  стонетъ  при 

каждомъ  выдыхѣ. 

11  ч.  50—53  н.  Ш  іп].  0,5  хл. 

11  ч.  55—58  ІГ  іщ.  0,5  хл. 


Громко  стонетъ,  безпок.  сквозь  сонъ. 
Сонъ  крѣпкій. 

12  ч-  2—5  м.  У  іп].  0,5  хл. 
Голова  развязана. 
Стонетъ  громко. 


Перестадъ  стонать. 
Стонетъ. 
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47 

— 

3,2 

34,4 

52 

— 

— 



57 

— 

3,6 

34,0 

2 

— 

4,2 

33,4 

7 

— 

4,4 

34,2 

12 

37,55 

3,0 

34,5 

17 

37,5 

2,5 

35,0 

22 

2,1 

35,4 

27 

— 

3,2 

34,3 

32 

37,6 

4,4 

33,2 

37 

5,2 

32,4 

42 

37,65 

5,8 

31,8 

47 

37,6 

4,4 

33,2 

э2 
57 



3,6 

34,0 

1 





— 
4,4 



33,2 

7 . 

37,8 

5,4 

32,4 

К) 



6,0 

31,8 

12 



6,3 

31,5 

1  0 



6,6 

31,2 

1  7 



7,0 

30,8 

1  9 

■  

7,3 

30,5 

7,4 

30,4 

37,75 

5,9 

31,8 

4,9 

32,8 

24 

37,7 

3,7 

34,0 

25 

37,6 

2,4 

35,2 

27 

1,9 

35,7 

30 

37,65 

2,1 

35.5 

Опять  стонстъ. 


Громче  стонетъ. 
Тоже. 

Тоже;  по  времен,  просыпается. 
Спитъ  спокойнѣе  немного. 
Спитъ  спокойно,  не  стонетъ. 

Стонетъ,  безпок.,  проснулся. 

Легкія  судоржныя  подергиванія  въ 

конечностяхъ. 
Спитъ  спокойнѣе. 


Стонетъ  очень  громко;  по  вреіменамъ 
легкія  судорож.  подергиііанія  въ  ко- 
нечностяхъ, плохо  видимыя  благо д- 
ря  окутыванію. 

Громко   взвизгинаетъ  при  каждоиъ 
выдыханіи.  Повидимому  проснулся. 

Успокоился  немного. 

Спитъ  спокойно;  не  стонетъ. 
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— 

33 

37,7 

2,7 

35,0 

— 

36 

— 

2,9 

34,8 

— 

41 

— 

3,2 

34,5 

— 

46 

37,75 

3,3 

34,4 

— 

51 

— 

2,9 

34,8 

— 

56 

— 

2,7 

35,0 

5 

1 

— 

2,6 

35,1 

— 

7 

37,8 

3,8 

34,0 

— 

8 

— 

4,4 

33,4 

— 

9 

— 

4,6 

33,2 

— 

11 

37,85 

5,2 

32,6 

— 

13 

37,9 

5,5 

32,4 

— 

16 

— 

5,8 

32,1 

— 

17 

37,95 

5,9 

32,0 

— 

18 

37,85 

4,8 

33,0 

— 

20 

37,8 

3,5 

34,3 

— 

21 

— 

2,6 

35,2 

— 

23 

— 

2,4 

35,4 

— 

24 

— 

2,0 

35,8 

— 

25 

— 

2,2 

35,6 

— 

27 

— 

2,4 

35,4 

— 

29 

37,85 

3,4 

34,4 

— 

30 

— 

3,8 

34,0 

— 

31 

37,9 

4,1 

33,8 

— 

32 

— 

4,3 

33,6 

— 

33 

4,6 

33,1 

6  /,У5 

4,8 

9  0  л 

00,0 

— 

35 

4,9 

32,8 

ос 

00,0 

9  0  0 



37 

5,5 

32,5 

— 

38 

— 

5,9 

32,1 

— 

39 



6,0 

32,0 

— 

40 

— 

6,1 

31,9 

41 

6,3 

о1,Ь 

— 

42 

6,5 

31,5 

45 

о  о  ль 
06,05 

46 

38,1 

6,8 

31,3 

— 

48 

— 

7,0 

31,1 

51 

38,15 

7,4 

30,7 

53 

38,2 

7,7 

30,5 

56 

7,6 

30,6 

Д.  20  ровн,,  глуб.  Крайній  туовІБ. 

Отъ  прокола  уха  ничтожный  и  за- 
наздалый  рефлексъ,  но  вел.  затѣмъ 
появились  піуігіазііі  съ  отс.  реак.  на 
свѣтъ,  неровность  дыханій  и  громкія 
взвизгиванія  при  выдыханіяхъ.  По- 
лупроснулся. 

Успокоился  немного. 

Спитъ  спокойно. 


Стонетъ  громко,  взвизгиваетъ. 
Громко  стонеть.  Урчанье  въ  животѣ. 


Слабыя  судоров.  подергиванья  въ  ко- 
нечностяхъ. 

Громко    стонетъ,  взвизгиваетъ.  Не 
спытъ  невидимому. 


стонъ. 

1е  спитъ  повидимому.  Судорожны 
подергиванія  и  взвизгиваніе  прод. 


б  ч.  Развязанъ.  Ходитъ  мало  шатаясь.  Сильный  натуніной  ио- 
иосъ  кровавой  слизью. 

На  слѣдующій  день  1°  39,4;  вѣсъ=4700. 
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Сраввивая  паденіе  центральной  I"  въ  этихъ  2  опытахъ  (па 
лихорадящемъ  и  нормальномъ  ліивотныхъ)  съ  таковыми  иіе  нотерями 
въ  XVI  и  XI  он.,  мы  видимъ,  что  окутываніе  не  страхуетъ  ашвот- 
ныхъ  отъ  паденія  центральной  1;°,  а  только  уменьшаетъ  эти  потери 
приблизительно  на  половину.  Слѣдовательно  нужно  полагать,  что 
хл.  понижаетъ  1°  организма  обоими  путями  вмѣстѣ,  т.  е.  путемъ 
усиленія  отдачи  тепла  съ  поверхности  и  уменьшенія  его  выработки. 

Нарастаніе  периферической  V*  шло  невидимому  нѣсколько  скорѣе 
и  сильнѣе  при  окутываніи,  такъ  какъ  достигло  своего  тахітит'а 
(9,4"),  ранѣе  конца  впрыскиваній  (разница  между  периферической 
и  центральной  температурами  уменьшилась  при  этомъ  въ  5  разъ 
съ  лишнимъ).  Стоны  и  судорожныя  явленія  съ  одной  стороны  и 
спокойный  сонъ  съ  другой  стороны  дѣйствовали  на  периферическую  і° 
и  разницу  между  периферической  и  центральной  іі°  аналогично  у 
окутанной  и  неокутанной  собаки. 

Для  выясненія  вопроса, — ана.аогичны  ли  измѣненія  периферической 
и  центральной  температуръ  у  окутанныхъ  собакъ  и  при  иныхъ  до- 
захъ  хлораламида, — нами  поставлены  нижеслѣдующіе  два  опыта. 


Кобель  в.  5800.  Дворняшка.  Шерсть  средней  длины,  рѣдка. 
Веселъ. 

Около  2  ч.  привязанъ  къ  станку  и  окутанъ  ватой.  Около  2  ч. 
15  м.  вставлена  канюля  въ  ѵ.  ]и§и1.  йех.  и  фиксированы  термо- 
метры іп  гесіо  и  между  пальцами  .іѣвой  передней  лапы.  Впрыснуто 
1,45  хл.  въ  30  к.  с.  подогрѣтой  до  35"  С  воды. 


и 

О) 

м. 

и 

а 

І  ^ 

со  г> 
св  к 

п.  ш 

к  ей 

Я  >4 

ч 

о 

40^4 

я 

15 

37,8 

40 

40,0 

50 

89,9 

37,4 

39,6 

37,8 

Опытъ  XIX.  (0,25:1000.  Окутываніѳ). 


1а 
30 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
42 


39,2 
39,1 


39,5 
39,5 
39,4 
39,35 
39,3 
39,25 


1,3 


1,7 
1,6 
1,5 
1,4 


37,9 
38,0 


3  ч. 


3  ч. 


38-41  м.  II  іп].  0,5.  хл. 


30-33  м.  I  іч.  0,5  хл. 
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—  43  39,05  1,2         _    3  ч.  43-46  м.  III  іщ.  0,45  хл.іспит-ь; 

голова  развязана. 

—  46  38,9  1,1  _ 

—  47  —  1,0  37,9 

—  48  —  _  _ 

—  49  —  —  _ 

—  55  38,85  0,9  — 

4  —  38,8  —  _ 

—  10  38,75  0,8  — 

—  15  —  —  _ 

—  20  38,7  0,9  37,8 

—  25  38,65  _  37,7 

2^  ^^'6  —        —    Стонать  нападъ  при  каждомъ  выдохѣ. 

30  —  — 

—  34  проснулась  и  сейчасъ-же  заснула  и  начала  стонать. 

—  35  38,7  1,2  37,5 

~  38,8  —  37,6  Громко  стопетъ;  подергиванія  и  дрожь 

въ  задниіъ  лапахъ  при  вдыханіи. 

—  42  39,0  —  37,8 

—  44  39,1  1,3  — 

—  45  39,2  1,4         —   Подергиваетъ  головой. 

—  48  39,25  1,2  38,0 

—  50  39,3  1,3  — 

—  52  39,4  1,4  — 

—  54  39,45  1,4  — 

—  55  не  стонетъ,  но  подергив.  и  дрожь  въ  зад.  конечностяхъ  есть. 

—  56  39,5  —  38,1 

—  58  39,55  1,3  38,2  Спить  покойнѣе. 

5  ]  39,5  1,1  38,4 

—  3  39,45  1,0  — 

—  5  39,4  —  — 


7 

9 

39,45 

1,2 

38,2  Опять  стоны  и  подергив.  въ  заднихъ 
конечностяхъ. 

11 

39,5 

1,3 

13 

15 

—  Проснулся  и  опять  уснулъ  сейчасъ. 

20 

25 

39,45 

1,0 

38,4  Стонетъ,  но  подергив.  прекратились. 

30 

39,4 

1,1 

ЗС,3  Просыпаете!  часто  и  снова  засыпаетъ. 
—   Спитъ  спокойно,  не  стонетъ. 

35 

39,3 

1,0 

40 

1,1 

38  2 

45 

1,5 

37,8  Проснулся  и  сталъ  стонать. 

50 

39,4 

1,2 

38,0  Не  стонетъ;  дремлетъ. 

55 

39,1 

1,1 

—   Спитъ  покойно. 

6 

Спущеиъ  на 

землю. 

Скоро  сталъ  медленно,  піатаясь,  ходить  съ  опу- 
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Опытъ  XX.  (1,0:  1000  іп  ѵ.  Окутываніѳ). 

Кобель  в.  3200,  съ  длинной,  рѣдкой  шерстью;  дворняшка; 
плохо  упитанъ;  веселъ.  Около  2  ч.  50  м.  обернуть  ватой.  Около 
3  ч.  вставлена  канюля  въ  ѵ.  зи^.  йех.  и  фиксированы  термометры 
іп  гесіо  и  между  2  и  3  пальцами  лѣвой  передней  лапы.  Впрыснуто 
въ  вену  3,2  хл.  въ  60  к.  с.  подогрѣтой  до  35»  С  воды. 


ев  о* 

>.  X 

а  ^ 

X  ж 

аз 

тт 
Ч. 

ѵг 

я. 
.»-« 

и  >> 

со  ^ 
ей  Ц 

ч 

о 

я 

о  сд 
Я 

о 

38^6 

33,4 

20 

38,4 

33,0 

38,3 

32,6 

З^ 

38,4 

30,3 

— 

45 

38,4 

30,4 

58 

38,4 

8,0 

30,4 

А 

** 

А 

38,3 

7,7 

30,6 

5 

38.2 

6,3 

31,9 

6 

38,15 

5,4 

32,7 

7 

38,1 

*Л 

33,7 

8 

3,9 

34,2 

9 

38,05 

3,4 

34,6 

10 

38,0 

2,9 

35,1 

11 

2,4 

35,6 

14 

37,8 

2,3 

35,5 

15 

2,2 

35,6 

16 

2,1 

35,7 

17 

2,0 

35,8 

18 

1,8 

36,0 

19 

22 

36,05 

24 

37,75 

1,6 

36,1 

28 

37,6 

1,9 

35,7 

29 

37,55 

2,0 

35,5 

3  ч.  59  м.— 4  ч.  4  м.  I  іпі.  1,6  іл. 


Спить. 

4  ч.  11—14  м.  II  ів^.  1,6  хл. 


4  ч.  24—28  м.  III  іпі-  1,8  хл. 
Развязанъ  по  возможности. 
Наркозъ.  Муо8І8  крайній.  Роговицы 
не  реагируютъ.  Ни  малѣйшаго  про- 
извольнаго  движенія  до  конца  опыта. 
Стонетъ. 


—  30 

37,5 

2,1 

35,4 

—  34 

37,3 

35,2 

—  39 

37,15 

35,0 

—  42 

37,0 

2,2 

34,8 

—  47 

36,85 

2,0 

—  52 

36,7 

34,7 

—  57 

36,55 

1,8 

дис.  Малаховскаго. 


Первый  зрачекъ  унѣр.  расширенъ, 
лѣвый  съуженъ  до  гаіпіт.,  вѣки  от- 
крыты. Стонетъ  при  каждомъ  выды- 
хѣ;  небольшія  подергиванія  въ  лѣ- 
вой  задней  конечности. 

6 


Ѣ 


5  2      36,35       1,3  35,0 

—  7      36,3         1,4  34,9 

—  12      36,2        _  34,8 

—  17       —         _  _ 

—  22      36,1         1,3  — 

—  27      36,0        -  34,7 

—  32      35,95       1,2  — 

—  37      35,9         1,3  34,6 

—  42     35,8         1,2        —   Д.  40,  со  стонами  по  прежнему. 

—  47     35,75       —  34,5 

—  52      35,7        1,3  34,4 

—  57      35,55       1,0  34,5 

6  2      35,5        1,1  34,4 

•  —    7      35,4        1,0       34,4  Д.  42,  со  стонами. 

—  12      35,3        —  34,8 

—  17       —         1,1  34,2 

—  22     35,2        —  34,1 

—  27      35,1         _  34,0 

—  32     35,05       —  33,9 

—  37      35,0         _  — 

—  42      34,9         —  33,8 

—  47       —         _  _ 

—  52      34,7         0,8       33,9  Д.  40,  пересталъ  стонать. 

—  57        -         0,9  33,8 

7  2       —         1,2  33,5 

—  7       —         1,4  33,3 

—  12      34,65       —        33,2  Д.  40. 

—  17      34,6        _  — 

—  22       —         1,5  33,1 

—  27      34,5         —  33,0 

—  32       —         1,6  32,9 

—  37       -         1,7  32,8 

—  42      34,4        1,8       32,6  Д.  30  ровныя,  глубокія.  Вѣки  за- 

крыты. 

Кобель  оставленъ  на  ночь  окутаннымъ.  Въ  1  ч.  ночи  былъ 
зкивъ.  Утромъ  найдѳнъ  мертвымъ. 

Вскрытъе.  Легкія  проходимы;  въ  нижней  долѣ  лѣваго  легкаго 
гипостазъ.  Твердыя  и  мягкія  мозговыя  оболочки,  мозгъ,  печень, 
почки  гиперемированы.  Слизистая  оболочка  тонкихъ  и  толстыхъ 
кишекъ  представляется  совершенно  иной,  чѣмъ  у  умершихъ  безъ 
окутыванія.  На  слизистой  оболочкѣ  тонкихъ  кишекъ  замѣчается 
незначительное  число  гиперемированныхъ,  съ  экстравазатами,  мѣстъ 
и  то  не  въ  двѣнадцатиперстной  кишкѣ,  а  въ  нижнихъ  отдѣлахъ 
тонкихъ  кишекъ.  Наоборотъ,  вся  сл.  об.  толстыхъ  кишекъ  представ- 
ляется покрытой  продольными,  интенсивно  красными  по  верпшнѣ 
полосами;  углубленные  промѳліутки  меладу  этими  красными  полосами 
представлялись  обыкновепнаго  цвѣта.  Сердце  растянуто;  въ  правомъ 
желудкѣ  значительное  количество  темныхъ  кровяныхъ  сгустковъ. 
Трупъ  въ  сильномъ  окоченѣніи  (какъ  во  всѣхъ  предъидущихъ  и 
послѣдующихъ  случаяхъ  смерти  отъ  хл.). 
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Сравнивая  эти  2  опыта  съ  оп.  X  и  IX,  XII  и  XIII,  мы  видимъ 
что  1)  центральная  і"  въ  обоихъ  случаяхъ  подъвліяніемъ  окуты- 
ванья  падала  приблизительно  въ  2  раза  менѣе  (т.  е.  какъ  и  при 
дозѣ  0,5:1000  въ  оп.  ХГІІ). 

Сравнивая  наши  2  опыта  съ  опыт.  XVI  и  XVIII  мы  видимъ, 
что  окутываніе  мало  измѣняетъ  картину  явленій  въ  периферической 
і",  вызываем ыхъ  хл.  у  неокутанныхъ  собакъ.  Мы  видимъ  тоже 
быстрое  наростаніе  периф.  и  достиженіе  тахітит'а  наростанія 
около  конца  впрыскиваній;  соотвѣтственно  этому  быстро  сократилась 
разница  меліду  центральной  и  перифер.  а  именно  въ  5  разъ 
при  дозѣ  1,0:1000  и  въ  1,5  раза  при  0,25:1000.  Достигшая  та- 
хішиша  перифер.  начинала  вслѣдъ  за  этимъ  падать  повидимому 
не  параллельно  уменьшенію  центральной  і",  а  менѣе,  такъ  что  раз- 
ница между  обѣйми  и°  сокращалась  далѣе  (и  сократилась  впослѣдст- 
віи  вмѣсто  5  въ  10  разъ  и  вмѣсто  1,5  въ  2  раза),  на  сколько 
этому  сокращенііо  не  мѣшали  стоны  и  особенно  судорожныя  явле- 
нія,  которьтя  при  дозѣ  0,25:1000,  аналогично  дозѣ  0,5:1000  въ 
ХТІ  и  ХТШ  оп.,  вызывали  паденіе  периферич.  і°  и  повышеніе 
разницы  обѣихъ  й". 

На  нѣкоторыхъ  особенныхъ  измѣненіяхъ  периф.  и  отноше- 
ніяхъ  еякъ  центральной  при  дозѣ  1,0:1000,  при  которой  почти  от- 
сутствовали затѣмняіощія  картину  двигательныя  явленія,  мы  еще 
остановимся  далѣе.  Теперь  сдѣлаемъ  попытку  объяснить  нѣкоторыя 
производимыя  хл.  темпераТурныя  явленія. 

Первое  быстрое  и  сильное  наростаніе  периф.  I"  до  тахішиш'а  и 
сильное  сокращеніе  разницы  между  центральной  и  периф.  К"  при 
сравнительной  неподвижности  центральной  1;°  (оп.  XX,  XIX  и  ХУІІІ) 
мы  объясняемъ  измененнымъ  распредѣленіемъ  крови,  т.  е.  быстрымъ 
согрѣваніемъ  и  обогощеніемъ  периферіи  кровью  путемъ  разширенія 
пернферическаго  кровянаго  русла  при  предупрежденіи  окутываніемъ 
усиленныхъ  потерь  для  центральной  1"  путемъ  усиленныхъ  тратъ 
съ  гипереыированной  периферіи.  Соотвѣтственно  этому  у  неокутанной 
собаки  въ  оп.  XVI  мы  невидимъ  упомянутой  сравнительной  непо- 
движности центральн.  і"  во  время  перваго  быстраго  наростанія 
периф.  і"  до  тахітит'а  отъ  тойже  сосудодвигательной  причины. 

Когда  этотъ  источникъ  больпіихъ  и  быстрыхъ  эффектовъ  для  пери- 
ферической 1"  изсякъ,  она  уже  теряла  способность  сопротивляться 
понижающему  вліяпію  подающей  болѣе  менѣе  постепенно  централь- 
ной І^*  и  начинала  уменьшатся,  и  уменьшалась  до  конца.  Тѣмъ  не 
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менѣе  для  перифер.  1"  оставался  еще  другой,  гораздо  медлсішѣе 
развивающій  свою  силу,  источникъ  выигрышей,  позволяющій  ей 
уменьшатся  не  параллельно  паденііо  центральной  1"  а  менѣе,  вслѣд- 
ствіе  чего  являлась  новая  возмолшость  дальиѣйшаго  сокращенія 
разницы  мелсду  центр,  и  периф.  іі".  Такимъ  источникомъ  могло 
служить  ускоренное  промываніе  периферіи  (съ  расиіирсннымъ  уже 
ложемъ)  центральной  болѣе  горячей  кровью.  Наблюдавшіяся  нами  въ 
опытахъ  съ  общимъ  дѣйствіемъ,  рѣзкое  учащеніе  сердцебіеній  и  гро- 
мадное увеличеніе  ихъ  энергіипослѣ  введен ія  хл.  даютъ  намъ  право 
разсчитывать  на  этотъ  источникъ  л  поставить  въ  значительную  зави- 
симость отъ  него  замѣчаемое  (особенно  въ  оп.  XX)  въ  нашихъ  слу- 
чаяхъ  медленно  но  упорно  наростающее  вторичное  сокращеніе  раз- 
ницы между  центр,  и  пер.  іі" — при  одновременномъ  отсутствіп  ускоре- 
ненія  подвиніности  подающей  центральной  у  собакъ  окутанныхъ,. 
получившихъ  несмертельную  дозу. 

Соответственно  этому  у  неокутанной  собаки  не  получилось  за, 
время  вторичнаго  сокращенія  разницы  ожидаемаго  съ  оконча- 
ніемъ  расширенія  периферическихъ  сосудовъ,  значительнаго  замедле- 
нія  прогресивнаго  паданья  центральной  і'',  такъ  какъ  при  отсут- 
ствіи  окутыванья  въ  ускореніи  крови  явился  новый  значительный 
источникъ  поншкенія  I**  тѣла. 

Но  и  у  окутанной  собаки,  при  смертельной  дозѣ,  замѣчалось  за 
тотъ  же  періодъ  времени  болѣе  рѣзко  представляющееся  на  видъ 
ускореніе  паденія  центральной  температуры  вслѣдствіе  весьма  вѣро- 
ятнаго  выступленія  дѣйствія  на  всѣ  ткани  организма  смертельной 
дозы  хлораламида. 

Если  мы  теперь  представимъ  себѣ  прекращеніѳ  этого  благопріят- 
наго  для  сокращенія  разницы  обоихъ  іі,"  ускоренія  двилгенія  крови,  тО' 
пониженіе  периферической  (при  сравнительномъ  выигрышѣ  центр- 
альной вслѣдствіе  замедленія  движенія  крови  по  расширенному 
периферическому  руслу)  намъ  не  покалсется  страннымъ  и  мы  близка 
подойдемъ  къ  выясненію  рѣзкой  температурной  особенности,  наблю- 
давшейся въ  концѣ  оп.  XX.  А  именно:  во  время  высшаго  развитія 
вторичнаго  сокращенія  разницы  Іі",  при  наступившѳмъ  еще  большомъ 
успокоеніи  лшвотнаго,  замѣчаемъ,  вопрѣки  аналогіи  съ  другими  дозами,' 
рѣзкое  усиленіе  понилгенія  периф.  Г  и  уменьшеніе  понияіенія  цен- 
тральной Іо  (ео  ірзо  возрастаніе  разницы  меясду  Цо).  Допущеніе  за- 
медленія  двиліенія  крови  въ  этомъ  опытѣ  не  можетъ  показаться 
произвольнымъ,  если  вспомнимъ,  что  именнноэта  доза  хл.  (1.0:1000) 


1 


—   85  — 

цызываомъ  сначала  ускореніе  и  усиленіе  сердцебіеній  а  затѣмъ  за- 
ыедлѳніе  и  ослаблеиіе  ихъ. 

Въвііду  того  что  охлаждѣніе  тѣла  при  отравлѳніи  хл.  происхо- 
дигь  двумя  путями:  усиленной  теплоотдачи  и  уменьшенія  тепло- 
продукціи,  то  для  рѣшенія  вопроса,  не  происходитъ  ли  смерть  от- 
равленныхъ  хл.  исключительно  отъ  грамаднагоохлолсденія  организма, 
нами  поставлены  ниже  слѣдующіе  опыты  съ  уменьшеніемъ  тепло - 
вых'ь  потерь  съ  поверхности  и  согрѣваніемъ  крови  искуственно. 
Опытъ  XXI.  (1,0:1000.  Согрѣваніѳ). 

Сука  в.  3500,  комнатная,  весела,  средняго  питанія,  коротко- 
шерстая. Іо  іп  гесіо  39,4.  По  введеиіи  въ  вену  3,5  хл.  въ  7  0 
к.  с.  воды  ком.  Іо  сука  была  помѣщена  въ  метал  ли  ческій  шкафъ, 
описаніе  котораго  находится  въ  диссертаціи  Д-ра  Діанина  о  трихлор- 
фенолѣ  (44  сіш.  длины,  44  сіт.  ширины  и  75  сіт.  высоты),  нагрѣ- 
ваемый  снизу  уравнительной  горѣлкой.  Въ  шкафу  имѣются  4  отвер- 
<'тія:  одно  въ  верхней  и  3  въ  одной  изъ  боковыхъ  стѣнокъ. 

Въ  одно  отверстіе  былъ  вставленъ  термометръ,  остальныя  оста- 
вались открытыми  для  обмѣна  воздуха.  Двѣ  желѣзныя  дверцы, 
составляіощія  переднюю  стѣнку  шкафа,  почти  постоянно  были  откры- 
ты, а  переднюю  стѣнку  замѣняла  подвижная  стекляная  рама, 
которая  для  лучшаго  обмѣна  воздуха  была  приставляема  не  совсѣмъ 
плотно.  Въ  шкафѣ  на  деревянной  полкѣ  лежала  собака.  Для  под- 
держанія  достаточной  влажности  въ  шкафу  находился  сосудъ  съ  во- 
дой и  около  рта  собаки  клалась  влажная  губка.  Въ  заднемъ  проходѣ 
лежавшей  въ  наркозѣ  собаки  находился  все  время  термометръ,  дѣле- 
нія  котораго  свободно  отсчитывались  черезъ  стеклянную  раму.  Когда 
(о  шкафа  поднималась  выше  желаемаго,  шкафъ  вентилировался  до 
любой  іо  выниманіемъ  стекляной  рамы  или  уменьшеніемъ  пламени 
горѣлки. 

Около  9  ч.  53  мин.  собака  привязана  къ  станку  и  въ  ѵ. 
ш.  вставлена  канюля. 

Въ  9  ч.  58  м.-Ю  ч.  I  іп].  0,5  хл.  10  ч.  3—5  м.  II  іп]. 
0,5  хл.  10  ч.  8-10  м.  III  іп].  0,5  хл.  10  ч.  11  —  13  м.  ІГ  ш]. 
0,5  хл.  Стонетъ;  спитъ;  Развязана.  10  ч.  16 — 18  м.  V  іп]. 
0,5  хл.  Спитъ  на  боку.  Никакихъ  движеній.  Наркозъ.  10  ч. 
21-23  м.  УПп].  0,5хл.  10  ч.  26—28  м.  VII  іп].  0,5  хл.  36,6. 

10  ч.  30  м.  помѣщена  въ  шкафъ  съ  і"  30"  С.  Сокращенія 
сердца  часты,  очень  сильны. 

10  ч.  50  м.  і'>  іп  гес.  36,4  I"  шк.  33,0".  Наркозъ;  стонеть. 

-  »  57  >        »        36,5     »  — 
И  »     5  »         »        37,4     »  34". 

-  »    13  »         »        38,1      г,  35,0". 

-  »  27  »  »  38,7  »  32,0".  Жидкія  изпраж- 
ненія  текутъ  и.зъ  апиз'а. 
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П  ч.  52  м.  і°  іп  гес.  39,8  Г  шк.  34,0°.  Одышка.  Провен- 
тилированъ  шкафъ  и  стек,  рама  поднята      шк.  =  24,5. 


12 

ч. 

— 1 

м. 

і"  іп  гес. 

39,75  і"  шк.  23,0°.  Спить, не стонетъ. 

— 

» 

12 

)) 

» 

39,3 

» 

21,0". 

— 

» 

55 

л 

» 

36,9 

» 

1 8 , 0  °.  Ст.  рама  з  атворена . 

1 

» 

40 

» 

» 

37,4 

» 

33,0°. 

2 

» 

— 

» 

» 

38,2 

» 

33,0°. 

— 

» 

5 

» 

» 

38,5 

». 

34, Оо. 

— 

18 

» 

» 

38,8 

» 

34,0°.  Дых.  52. 

— 

» 

22 

» 

39,0 

» 

—  Ст,  рама  поднята. 

— 

» 

30 

» 

» 

39,1 

» 

21,00. 

» 

47 

» 

38,4 

» 

19,0о. 

» 

57 

» 

» 

37,6 

» 

18,5°. 

3 

» 

» 

» 

37,4 

» 

18,5°.  Ст.  рама  опущена. 

» 

5 

» 

» 

37,3 

29,0°. 

» 

14 

» 

» 

37,1 

» 

31,0°. 

45 

» 

Термометръ 

изъ  гесіит 

вынутъ,  такъ  какъ  собака 

стала  ворочаться, — легла  свернувшись  клубкомъ. 

4  ч.  10  м.  Собаку  немного  вырвало  похожею  на  кофейную  гу- 
щу слизью.  Собака  не  спитъ.  і°  іп  гес.  38,3.  1°  шк.  29,0°. 

4  ч.  35  м.  часто  перемѣняетъ  положеніе  и  открываетъ  глаза. 

4  ч.  45  м.  1°  іп  гесі  38,9°  геск.  1і°шк.  29,0°.  Стеклянную  раму 
пришлось  снять  въ  виду  движеній  собаки  и  притворить  не  плотно 
металлическія  дверцы. 

5  ч.  15  м.  Пытается  вставать;  скоро  улеглась  и  уснула.  1;°  іп 
гесіо  39,1.  і°  шк.  29,0°. 

6  ч.  Весело  махаетъ  хвостомъ.  1°  гес.  39,4.  і°  шк.  30,0°. 
Выпущенная  изъ  шкафа,  стала  бѣгать  шатаясь  на  поворотахъ, 
натуживаться  сильно  и  испражняться  капельками  слизи. 

6  ч.  15  м.  Охотно  пила.  Свернулась  клубкомъ  и  лежитъ. 
6  ч.  45  м.  Дремлетъ. 

На  другой  день  1;°  гес.  39,2;  вѣсъг=3150.  Оправилась  совер- 
шенно, но  не  игрива  и  не  весела. 

Опытъ  ХХІГ.  (1,35:1000.  Согрѣваніѳ.) 

Кобель  в.  5000.  Т.  наз.  „крысоловка".  Шерсть  средней  длины 
и  густоты.  Очень  веселъ.  і°  39,3.  Впрыснуто  въ  ѵ.  зи§.  сіех. 
6,75  хл.,  растворенныхъ  въ  126  к.  с.  подогрѣтой  до  40°  С  воды. 

Около  10  ч.  15  м.  привязана  къ  станку  и  вставлена  канюля 
въ  ѵепа  ]иё.  йех. 

10  ч.  22— 23і/2  м.  I  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  іп  гесіо 
предъ  слѣдующимъ  впрыскивапьемъ  38,6°. 

10  ч.  27— 28іЛ  м.  II  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  1°  г. 
предъ  слѣдующ.  впрыск.  38,35°. 
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10  ч.  32  — ЗЗ.Д  м.  III  іи].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  1°  г 
предъ  слѣдующ.  впрыск.  38,2". 

10  ч.  37  — З81/2  м.  IV  ів].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"г,  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  38,0". 

10  ч.  42— 43і/а  м.  Т  іпі.  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  1°  г. 
предъ  слѣдующ.  впрыск.  37,7°. 

10  ч.  47-48і/2  м.  ТІ  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  со  в.  і"  г. 
предъ  слѣдующ.  впрыск.  37,6".  Дремлетъ. 

10  ч.  52—5372  м.  ТИ  іп).  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  37,4". 

10  ч.  57—5872  м.  ГШ  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  37,3".  Спитъ. 

11  ч.  2— 372  м.  IX  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"  г.  предъ 
слѣдуюш.  впрыск.  37,1".  Стонетъ.  Развязана  голова. 

11ч.  7 — 872  м.  X  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  г,  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  36,7". 

11  ч.  12— ІЗ72  м.  XI  іпі.  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"  г.  предъ 
сдѣдующ.  впрыск.  36,5".  Наркозъ. 

И  ч.  17  —  1872  м.  XII  іп].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і^г.  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  36,2".  Развязана  и  положена  на  бокъ. 

И  ч.  22—2372  м.  XIII  ів].  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  і"  г.  предъ 
слѣдующ.  впрыск.  35,9". 

11  ч.  27—2872  м.  ХІГ  іпі.  0,482  хл.  въ  9  к.  с.  в.  Сердеч- 
ныя  сокращенія  часты,  очень  сильны. 

И  ч.  29  м.  I"  гес.  35,8".  Помѣщенъ  въгіікафъ  съ  і"  30,0"  С. 
—  »  35  »      »      35,3     1"  шк.  29".  Провентелированъ. 

28.  Вѣки  полуотк.;  яз.  вы- 
30.  Д.  52.  палъ. 
31,5.  Провентелированъ. 
30. 
29. 

29.  Провентелированъ. 
29. 

27.  Одышка.  Шк.  провѣтренъ 
—  Еще  провѣтренъ.  Сте- 

22.  Ст.  рама  опущена. 
25,5.  Ст.  рама  поднята. 
19.  Ст.  р.  закр.  Горѣлка  пог. 
26.    »    »  откр.  Одышка. 
21.  Одышка  значительная. 
22. 
21. 
16. 
16,5. 
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»  41  » 

35,4 

»  46  » 

35,6 

» 

»  53  » 

36,1 

»  —  » 

» 

36,6 

» 

8  » 

37,2 

» 

»  12  » 

» 

37,3 

» 

>  20  » 

» 

37,8 

» 

»  30  » 

» 

38,3 

»  35  » 

» 

38,6 

рама  поднята. 

ч.  38  м. 

іо  гес. 

38,7 

Іо  ШК. 

ь  50  » 

» 

39,3 

» 

>    57  г 

»     5  » 

» 

39,5 

»  20  » 

39,1 

» 

»  33» 

» 

39,6 

» 

»  37  » 

39,7 

»   50  » 

39,5 

» 

»     7  » 

> 

38,7 

» 

»  13  » 

38,5 
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> 

16 

» 

» 

38,3 

> 

17,5.  Испражнился  жидко. 



» 

35 

» 

37,7 

» 

18. 



» 

» 

37,2 

» 

—  Ст.  рама  опущена. 

— 

» 

48 

» 

» 

37,0 

» 

19.  Горѣлка  зажжена. 

3 

» 

12 

» 

» 

36,4 

» 

28. 



» 

82 

37,4 

34.  Одыш.  сиіьн.  Ст.  р.  подн. 



» 

35 

» 

» 

37,7 

> 

28. 

4 

2 

» 

» 

38,5 

» 

24.  Погашена  горѣлка. 

— 

22 

» 

» 

— 

» 

20.  Изъ  аппз  течетъ  слизь. 

— 

» 

30 

» 

38,4 

ъ 

—  Одышка  меньше. 

— 

40 

» 

» 

38,1 

» 

19,5. 

■ — • 

44 

» 

» 

38,0 

» 

— 

5 

> 

— 

» 

» 

37,7 

» 

20. 

— 

7 

» 

» 

37,4 

» 

» 

21) 

» 

» 

36,9 

» 

20,5.  йажжена  горѣлка. 

30 

» 

» 

36,5 

» 

23. 

» 

45 

» 

» 

36,7 

» 

27. 

6 

» 

» 

37,8 

» 

30.  Поднялъ  голову  2  раза 

и  открыіъ  глаза. 

6  ч.  7  м.  гес.  38,6  і°  шк.  32.  Ст.  рама  поднята;  горѣлка 
погашена.  Около  1  м.  не  спалъ  и  держа.іъ  голову  поднятой, 

6  ч.  30  м.  I"  гес.  38,3  і°  шк.  21.  Спитъ;  апиз  открыть.  Сдѣ- 
лалъ  первое  двия^еніе  ногами. 

7  ч.  і;°  гес.  37,3  і°  шк.  21.  Спитъ  крѣпко.  Опытъ  прерванъ. 
Около  10  ч.  вечера  кобель  значительно  оправился. 

На  слѣдуіощее  утро  найденъ  совершенно  оправившимся,  но  вя- 
лымъ.  і°  г.  38,9.  Вѣсъ  4500. 

Изъ  этихъ  2  опытовъ  мы  видимъ,  что  1)  пониженная  цен- 
тральная I"  животныхъ,  отравленыхъ  смертными  дозами  хл.,  сравни- 
тельно легко  и  значительно  повышается  при  нахожденіи  животнаго 
въ  средѣ  болѣе  теплой,  съ  і°  меньшей  і°  крови  яшвотнаго.  2)  центр. 
і°  легко  снова  понижается,  ежели  падаетъ  і°  окружающей  среды. 

3)  По  крайнѣй  мѣрѣ  нѣкоторыхъ  животныхъ,  отравленныхъ 
смертельными  дозами  хл.,  можно  спасти  однимъ  согрѣваніемъ  и  то 
слабымъ. 

Опытъ  ХХШ.  (1,0:1000  Согрѣваніѳ). 

Кобель  в.  4700,  бывшій  въ  он.  ХТШ.  Веселъ,  Г  ч.  39,3. 
Впрыснуто  4,7  хл.  въ  94  к.  с.  воды  въ  вену. 
Около  3  ч.  47  м.  привязана  къ  станку  и  вставлена  канюля  въ 
ѵеп.  зир!.  йех. 

3  ч.  48—       50  м.      I  іп].  0,5  хл.  і°  предъ  инъек.  39,  1 
• —  »   53 —        55  »      II  »     »    >    »    »       >      39,  О 
—  »  55—       57  »     III  »     »    »    »    »       V      38,  9 
беспокоится. 
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3  ч.  57- 


59  »     IV  »     »    »    »    »        »      38,  3 


СПИТЪ.  0  0  о 

3  59_4  ч.    1  >      V  >     »    »    »    >       »      б»,  г 

стонегь.  Ой  л 

4  ,1     і_         3  »     ТІ  »     »    »    »    »       »      50,  и 

перестала  стонать.  „ 
4  4.  3_  5  »  VII  »  »  »  »  »  »  5»,  I 
__  5_  7  »  ГШ  »  »  »  »  »  »  38,  1 
_  »  10—  13  »  IX  »  »  »  »  »  *  37,95 
_  »  і4_       16  »      Хш].  0,2  »    »    »       »      37,  8 

начала  стонать. 

4  ч.  20.  Г  37,7.  Наркозъ.  Никакихъ  рефлексовъ.  Муовіз.  Серд- 
цебіенія  учащены,  но  усилены  менѣе  чѣмъ  обыкновенно  послѣ  хі.  и 
неровны. 

Въ  4  ч.  22  м.  помѣщенъ  въ  стеклянный  шкафъ  надъ  печью 
лабораторіи  съ  і"  40"  С.  Овіажненіе  воздуха  не  было  примѣнено. 

Около  40  минутъ  лежалъ  съ  ровными  глубокими  дыханіями; 
пересталъ  стонать;  затѣмъ  дыханія  стали  учащаться.  Около  6  ч. 
появились  слегка  судорожныя,  рѣдкія  дыханія.  6  ч.  25  м.  смерть; 
6  ч.  30  м.  сильное  окоченѣніе. 

7  ч.  10  м.  вщттіе.  Кровь  въ  крупныхъ  сосудахъ  темная, 
густая,  жидкая.  Мозговыя  оболочки  переполнены  кровью;  ткань 
мозга  на  разрѣзѣ  представляетъ  многочисленныя  кровяныя  точки. 
Легкія  въ  нижнихъ  доляхъ  темнокраснаго  цвѣта,  проходимы.  Сердце 
совершенно  твердо  на  ощупь;  въ  обоихъ  желудкахъ  небольшіе,  тём- 
нокрасные, мягкіе  сгустки  крови.  Печень  и  почки  сильно  гипереми- 
нованы.  Слизистая  оболочка  желудка  и  толстыхъ  кишекъ  неизмѣ- 
неннаго  цвѣта,  а  тонкихъ  кишекъ,  особенно  12-перстной,  интенсивно 
красна,  съ  кровяными  экстравазатами;  значительная  отечность  сл. 
об.  12-перстной  кишки. 


Объ  этомъ  опытѣ,  поставленномъ  несовершенно  и  наблюденномъ 
съ  недостаточной  точностью,  мы  не  считали  себя  вправѣ  умолчать, 
какъ  о  рѣзкомъ  противорѣчіи  предъидущимъ  двумъ  и  какъ  о  пред- 
ставляющемъ  результаты  вскрытія.  Опытъ  быть  можетъ  даетъ  ука- 
заніе  на  то,  что  1)  это  есть  случай  смерти  отъ  хл.,  гдѣ  охлажденіе 
играетъ  второстепенную  роль  и  слѣдовательно  согрѣваніе  нетоль- 
ко не  устраняетъ,  но  даже  не  отдаляетъ  рѣзко  смерти;  2)  что  хл.  въ 
смертельной  дозѣ  иногда  особенно  сильно  и  тяжело  вліяетъ  на 
сердце;  (половинную  дозу  это  же  животное,  будучи  окутаннымъ, 
перенесло  безъ  особенно  тяжкихъ  явлсній).  3)  что  согрѣваніе,  не- 
соразмѣряемое  съ  указаніями  центральной  I",  безъ  овлажненія  и 
провѣтриванія,  повредило  отравленному  животному. 
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ІІервыя  два  предиоложенія  считаемъ  болѣе  вѣроятными  и  имѣю- 
щими  подтверждеыіе  въ  2  позднѣйшихъ  случаяхъ  смерти,  рѣзко 
отличыыхъ  отъ  описанныхъ  раііѣе  (оп.  XII  и  XIII),  въ  которыхъ 
очевидно  сердечное  разстройство  повело  къ  смерти,  несмотря  на  благо- 
пріятныя  признаки  со  стороны  і"  тѣла,  дыханія,  минованія  наркоза 
еіс.  (оп.  XXXI  и  I). 

Вліяніе  на  сердце  и  на  сосудистую  систему. 

Измѣненія  въ  дѣятелъности  сердца  и  сосудистой  системы  изу- 
чались при  помощи  усовершенствованнаго  кимографа  Людвига.  По- 
лученныя  на  безконечномъ  дистѣ  бумаги  кривыя  изображали  частоту 
п  характеръ  пульса  а  также  высоту  кровянаго  давленія.  Для  обоз- 
наченія  времени  въ  секундахъ  употреблялся  секундный  хронографъ, 
введенный  въ  цѣпь  тока,  размыкаемаго  и  замыкаемаго  движеніемъ 
часоваго  маятника.  Высота  кровянаго  давленія,  изображенная  въ 
видѣ  кривой  на  бумагѣ,  измѣрялась  миллиметрической  линейкой. 
Частота  пульза  опредѣлялась  числомъ  пульсовыхъ  волнъ.  Кромѣ 
числа  сердцебіеній  и  тахішит,  тіпітит  п  средняго  кровянаго  дав- 
ленія  въ  теченіи  каждыхъ  15  секундъ,  отмѣчались  нами,  для  большей 
наглядности,  число  сердцебіеній  и  среднее  кровяное  давленіе  въ  те- 
ченіи  одной  цѣлой  минуты. 

Овытъ  ХХІГ.  (0,125:1000). 

Кобель  в.  19100.  Сѳтеръ.  1**  38,7.  Давленіе  опредѣлялось  въ 
агі.  іетогаІІ8  зіп.  Впрыснуто  въ  ѵ.  зарЬ.  та^.  зіп.  2,4  хл.  въ 
48  к.  с.  воды,  въ  6  пріемовъ.  Сигѵа  №  1.  Почти  все  время  опыта 
громко  стоналъ. 

Опытъ  XXV.  (0,2:1000). 

Сука  в.  7350.  Пудель.  1,"  38,9.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі. 
сагоі.  Біп.  Впрыснуто  въ  ѵ.  ]и§.  8Іп.  1,47  хл.  въ  29,4  к.  с.  воды, 
въ  3  пріема.  Сіпта  №  2.  На  другой  день  в. =6850.  Г  39,5. 

Опытъ  XXVI.  (0,25:1000). 

Кобель  в.  7620.  Дворняшка.  1,"  38,6-.  Давленіе  опредѣлялось 
въ  агі.  сагоііз  зіп.  Впрыснуто  1,9  хл.  въ  38  к.  с.  воды,  въ  5 
пріемовъ,  въ  V.  ]иё.  8Іп.  Сигѵа  №  3. 

Опытъ  ХХУП.  (0,5:1000). 

Сука  в.  6000.  Мопсъ,  Г  38,5.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі. 
сагоііз  8ІП.  Впрыснуто  въ  ѵ.  ]и§.  зіп.  3,0  хл.  въ  60  к.  с.  воды 
въ  12  пріѳмовъ.  Во  время  опыта  и  послѣ,  повременамъ  наблюда- 
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лись  діафрагматическія  вдыханія,  усиленный  до  того,  что  нижнш 
ребра  представлялись  сильно  втянутыми.  Послѣ  опыта  лежала  въ 
иаркозѣ  и  чрезвычайно  громко  стонала  при  каждомъ  выходѣ.  На 
другой  день  найдена  мертвой.  Сигѵа  №  4. 

Опытъ  ХХГШ.  (0,81 : 1000). 

Кобель  в.  7600,  бывшШ  въ  оп.  XVII,  веселъ,  I"  39,3.  Дав- 
леніе  наблюдалось  въ  аѵі  сагоііз  8Іп.  Впрыснуто  іп.  ѵеп.  ]"иё.  8іп. 
6,17  5  хл.  въ  123,5  к.  с.  воды  въ  13  нріемовъ.  Сигѵа  №  5. 

Опытъ  XXIX.  (1,0:1000). 

Кобель  в.  460О,  бывлі.  въ  оп.  XXII,  весѳлъ  і"  39,4.  Давленіе 
наблюдалось  въ  агі.  сагойз  8іп.  Впрыснуто  въ  ѵ.  зарЬ.  та^.  8іп. 
4,6  хл.  въ  92  к.  с.  воды  въ  17  пріемовъ.  Послѣ  опыта  35,2. 
Смерть  послѣ  12  ч.  ночи.  Спгѵа  Х°  6. 

Опытъ  XXX.  (0,5:1000  Раздр.  N.  Ізсіііасііс.). 

Кобель  в.  7700,  бывшій  въ  оп.  У,  ТШ  и  ХТІ;  очень  веселъ; 
1"  іп.  гесіо  39,1.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоііз  зіп.  Впрыс- 
нуто въ  V.  зарііеп.  т.  йех.  3,85  хл.  въ  77  к.  с.  воды  въ  8  пріе- 
мовъ.  За  45  л.  до  начала  опыта  былъ  перерѣзанъ  п.  ізсЬіай.  8іп. 
и  цен.  конецъ  его  взятъ  на  нитку.  Заснулъ  послѣ  четырехъ  впрыс- 
киваній.  Сигѵа  Х-  7. 

Опытъ  XXXI.   (1,0  :  1000.  Раздр.  N.  ІзсЬіаёіс). 

Кобель  в.  10000;  пудель.  1°  38,6.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі. 
сагоііз.  (іех.  Впрыснуто  въ  ѵ.  зарЬ.  т.  8Ш.  10,0  хл.  въ  200  к.  с. 
воды  въ  18  пріемовъ.  До  начала  опыта  за  25  мин.  былъ'перѳрѣзанъ 
п.  І8с1ііа(1іс.  8ІП.  и  центральный  конецъ  его  взятъ  на  нитку.  Послѣ 
опыта  1°=37Л.).  Сигѵа  8. 

На  другой  день  въ  11  ч.  утра  кобель  найденъ  лежащимъ  на 
животѣ,  съ  поднятой  головой;  то  дремлетъ,  то  смотритъ  безсмыс- 
леннымъ,  нефиксирующимъ  взглядомъ.  На  свистъ  поворачиваетъ  го- 
лову. Кругомъ  слѣды  кровянисто-слизистыхъ  испражненій. 

Въ  4  ч.  пополудни.  і=38,9.  Вѣсъ  9100.  Лежитъ  на  жи- 
вотѣ,  какъ  будто  спитъ,  не  стонетъ.  На  свистъ  немного  подымаетъ 
голову.  ІІоврѳменамъ  подымаетъ  голову  и  старается  перемѣнить 
позу.  Глубокихъ  уколовъ  не  чувствуетъ;  но  уколъ  въ  палецъ  задней 
ноги  вызвалъ  слабую  дрожь  въ  ногѣ.  Дыханія  20  въ  1\  ровны  я, 
доволшо  глубѵкія.  Толчекъ  сердца  мало  ощутимъ;  пульсъ,  про- 
щупываемый въ  агі.  1'етога1і8,  такъ  слабъ  и  неровенъ,  что  трудно 
сосчитать.  Кобель  не  ѣстъ  и  не  пьетъ. 

Смерть  около  9  ч.  вечера. 
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При  вскрытш  двѣнадцатииерстпал  и  толстыя  кишки  прѳдстав- 
ллютъ  лвлеіііл  сильной  красноты,  кровоизліяній  и  эррозій,  въ  тон- 
ки хъ  кишкахъ  въ  видѣ  нлтенъ,  въ  толстыхъ— въ  видѣ  темнобог- 
ровыхъ  нродольныхъ  нолосъ.  Крайняя  сухость  всѣхъ  внутреннихъ 
органовъ. 

Мзъ  этихъ  онытовъ  мы  видимъ,  что  всѣ  дозы  хлораламида 
нроизводятъ,  но  крайней  ыѣрѣ  въ  началѣ,  быстро  нарастающее 
ускореніе  сердечнаго  ритма  приблизительно  въ  2  раза  противъ  нормы. 

Ускореніѳ  это  при  малыхъ  дозахъ  (0,125  и  0,2  :  1000),  быстро 
достигши  почти  максимума,  продолжало  медленно  наростать  далѣе, 
до  конца  опытовъ. 

При  дозахъ  0,25  и  0,5  : 1000  ускорѣніе  быстро  (при  дозахъ 
0,5:1000  ранѣе  конца  впрыскиваній)  достигало  своего  максимума, 
затѣмъ  ускореніе  уменьшалось  немного,  а  затѣмъ  снова  увеличи- 
валось, но  не  до  прежняго  максимума. 

Доза  0,81  : 1000  представила  много  аналогіи  съ  предъидущими. 

Въ  первомъ  случаѣ  смертельной  дозы,  нослѣ  введеніл  приблизи- 
тельно Ѵз  ускореніе  ритма  достигло  своего  максимума;  къ  концу 
всѣхъ  впрыскиваній  число  сердцебіеній  упало  до  нормы,  а  далѣ  за- 
мѣнилось  замедленіемъ  сердечнаго  ритма,  не  смотря  на  нредраспола- 
гающія  скорѣе  къ  нротивополояшому  явленія  со  стороны  дыханія 
(учащеніе  и  поверхность  дыханій).  Лвленія  эти  представляютъ  ана- 
логію  съ  измѣненіемъ  сердечной  дѣятельности  въ  оп.  XII  и  XIII 
съ -такими  же  дозами. 

Въ  опытѣ  XXXI  явленія  со  стороны  ритма  совершенно  непохо- 
дили на  только  что  описанныя  и  скорѣе  были  сходны  съ  измѣне- 
ніями  ритма  при  несмертельныхъ  дозахъ  (0,25  : 1000  напр.). 
Правда  что  и  смерть  въ  этомъ  случаѣ  наступила  при  исключитель- 
ныхъ  условіяхъ,  рѣзко  отличныхъ  отъ  видѣнныхъ  нами  въ 
мныхъ  случаяхъ.  А  именно  смерть  наступила  не  смотря  на  мино- 
ваніе  наркоза,  возвращеніе  Г  тѣла  къ  нормѣ,  на  недурную  пови- 
димому  дыхательную  функцію,  —  очевидно  вслѣдствіе  рѣзко  высту- 
иавшей  при  всѣхъ  остальныхъ  благопріятныхъ  предзнаменованіяхъ  сер- 
дечной слабости  (повидииому  отъ  паралича  моторныхъ  узловъ  сердца). 

Столь  же  общимъ  для  всѣхъ  дозъ  хлораламида  является  паденіе 
артеріальнаго  давленія,  быстро  развивающееся  при  первыхъ  же  пор- 
ціяхъ  введеннаго  хлораламида,  но  недостигающее  высокой  степени. 

При  малыхъ  дозахъ  (0,125  и  0,2  :  1000)  арт.  давленіе  падало 


ішчтожпо,  быстро,  и  110  окончанііі  впрыекиваііій  сейчасъ  же  подни- 
малось до  нормы  и  держалось  на  этой  высотѣ  до  конца  опытовъ. 

Характер'ь  надеиія  артер.  давлепія  при  ирочихъ  дозахъ  хлора- 
ламида,  не  исключал  и  смертельныхъ,  былъ  приблизительно  одина- 
ковъ.  Послѣ  введенія  количества  хл.,  отвѣчаюніаго  приблизительно 
0,25  :  1000,  замѣчалось  быстро  идущее,  болѣе  значительное  чѣмъ 
въ  предъидущихъ  случаях'ь,  паденіе  давленія;  затѣмъ  послѣднее 
поднималось,  но  не  достигало  нормы;  во  время  дальнѣйпіаго  введенія 
хл.  давленіе  падало  снова,  рѣже  до  перваго  минимума  или  ниже 
его  немного,  а  чаще  значительно  недоходя  до  этого  минимума:  за- 
тѣмъ  давленіе  опять  подымалось;  затѣмъ  иногда  снова  немного  па- 
дало, и  въ  концѣ  концовъ  давленіе  бывало  всегда  ниже  нормы, 
хотя  и  не  очень  значительно,  и  часто  выше  минимума  перваго  па- 
денія.  Тутъ  же  считаемъ  не  лишнимъ  подчеркнуть,  что  явленія  па- 
денія  давленія  при  смертельныхъ  дозахъ  хл.  (оп.  XXVII,  XXIX  и 
XXXI)  выступали,  по  крайней  мѣрѣ  за  время  теченія  опытовъ.  съ 
меньшею  интенсивностью,  чѣмъ  при  несмертельныхъ  дозахъ. 

Съ  учащеніемъ  пульсовыя  волны  обыкновенно  уменьшались  въ 
величинѣ,  но  не  сильно  н  всегда  оставались  хорошо  выралсенными. 

Дыханія  при  дозѣ  0,125  и  0,25  :  1000  начинали  учащаться 
позже  пульса,  уже  по  окончаніи  впрыскиваній  и  оставались  уча- 
щенными (въ  раза  2  —  3)  при  первой  дозѣ  до  конца,  а  при  вто- 
рой значительное  время  и  въ  концѣ  возвращались  къ  нормальному 
числу;  дыхательныя  волны  довольно  ровны  и  хорошо  выражены. 

При  дозѣ  0,5:1000  со  смертельнымъ  исходомъ  замечались  значи- 
тельныя  дыхательныя  измѣненія:  удлиненіе  выдыханія  и  паузъ  (какъ 
бы  остановки  въ  концѣ  выдыханія),  дыханія  усиленно  діафрагмати- 
ческія,  съ  сильнымъ  втягиваніемъ  нилшихъ  реберъ  сокращенной 
сильно  діафрагмой;  вдыханія  какъ  бы  двойныя  повременамъ. 

При  дозѣ  0,5  :  1О0О  окончившейся  по  обыкновенно  совершепнымъ 
оправлеиіемъ,  дыхательныя  измѣпенія  были  выралсены  гораздо  слабѣе: 
въ  началѣ  дыханія  замедлились,  сдѣлались  болѣе  поверхностными,  вы- 
дыханія  сильно  удлиннились,  но  вскорѣ  дыхательныя  волны  сдѣла- 
лись  ровнѣе,  глубже  и  участились. 

При  дозѣ  1,0  :  1000  дыханія  въ  началѣ  замедлились  немного, 
появилось  укороченіе  вдыханія,  удлипеніе  выдыханія  и  паузъ  (какъ 
бы  нсбольшія  остаповки  въ  концѣ  выдыхаиія);  въ  концѣ  же  впрыс- 
киваній  появилось  учаиіеніе  дыхаиій  приблизительно  въ  2'/!  раза 
и  поверхстность  дыханія  значительной  степени  (оп.  XXIX). 
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Въ  другомъ  случаи  дозы  1,0:1000,  окончившемся  смертью 
почти  исключительно  вслѣдствіе  середечной  слабости,  при  недурной 
дыхательной  функціи,  дыханія  въ  началѣ  сдѣлались  поверхностнѣе, 
затѣмъ  удлиннились  выдыхъ  и  паузы,  появилось  небольшое  замедле- 
ніе  ритма;  къ  концу  впрыскиваній  наблюдались:  учащеніе  дыханій, 
остановки  5  —  15  с.  дыханія  въ  фазѣ  вдыханія,  послѣднія  иногда 
бывали  как'ь  бы  двойными,  затѣмъ  дыхательныя  волны  сдѣлались 
довольно  глубокими  и  ровными  и  хорошо  вырагкенными;  такими 
оставались  до  конца  (оп.  XXXI). 

Теперь  обратимся  къ  опытамъ  XXX  и  XXXI  и  постараемся  вы- 
яснить вызываемыя  хл.  гізмѣненія  въ  периферическомъ  препят- 
ствіи,  опредѣляющіяся  колебаніями  просвѣта  мельчайшихъ  артерій 
и  составляющія  всегда  важный  факторъ  для  кровянаго  давленія  и  во- 
обще кровообращенія.  Уже  при  разсмотрѣніи  измѣненій  центральной 
л  периферической  і°  мы  имѣли  указаніе  на  параличъ  сосудосъуживаю- 
щаго  нервнаго  аппарата  послѣ  введенія  хлораламида. 

Въ  нашихъ  опытахъ  мы  воспользовались  свойствомъ  всякаго 
нерва,  имѣгощаго  центростремительныя  волокна,  производить  весьма 
рѣзкое  поднятіе  артеріальнаго  давленія  путемъ  раздраженія  сосудо- 
«ъуживающаго  нервнаго  механизма.  Обыкновенно  въ  такихъ  слу- 
чаяхъ  животныя  предварительно  кураризируются,  для  избѣжанія  мы- 
шечыыхъ  сокращеній,  могущихъ  затемнять  факты.  Но  имѣя  въ  виду: 
1)  фактъ  (29,  стр.  357)  что  когда  ишвотное  находится  не  подъ 
вліяніемъ  кураре,  а  хлорала,  при  возбужденіи  центростремительнаго 
нерва  наблюдается  не  повышеніе  кровянаго  давленія,  а  паденіе  его 
и  2)  близкое  родство  изсдѣдуемаго  нами  вещества  съ  хлораломъ, 
мы,  ради  чистоты  наблюденія,  поставили  приведенныя  два  опыта 
безъ  предварительнаго  отравленія  кураре  и  позже — съ  предвари- 
тельной кураризаціей.  (Оп.  XXXII). 

Изъ  опыта  XXX,  въ  которомъ  центр,  конецъ  сѣдалищнаго  нерва 
раздражался  во  всѣхъ  случаяхъ  прерыв.  токомъ  одинаковой  силы 
(К=:100  шт.),  мы  видимъ  послѣ  ввѳденія  0,25:  1000  громадное 
уменьшеніе  высоты  и  продолжительности  повышенія  кровянаго  дав- 
ленія.  Послѣ  введенія  всей  дозы  0,5:  1000  при  раздраженіи  сѣ- 
далищнаго  нерва  мы  получали  или  ничтолшое  повышеніе  и  потомъ 
падепіе  давленія  или  даже  одно  довольно  продолжительное  паденіе 
давленія  безъ  предварительнаго  повышенія. 

Изъ  опыта  XXXI,  гдѣ  отыскивался  всякій  разъмпнимумъ  раздра- 
ліенія  нерва,  способный  дать  небольшое  повышепіе  давленія,  мы  ви- 
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димъ,  что  послѣ  введенія  0,5  :  1000,  токи,  даже  иревосходящіе 
немного  прежніе  минимальные,  не  только  не  вызывали  повышеыія 
давленія,  но  даже  понижали  таковое;  болевая  реакція  была  вы- 
ражена рѣзко.  Иослѣ  введенія  всей  (смертельной)  дозы  1,0  :  1000 
токи,  превышающіе  болѣе  чѣмъ  въ  2  раза  прежніе  минимальные, 
равнымъ  образомъ  не  только  не  вызывали  повышенія  давленія,  но 
даже  вызывали  небольшое  наденіе;  болевая  реакція  при  этомъ  была 
выражена  слабѣе.  А  токи  начиная  отъ  100  до  О  тт.  разстоянія 
спиралей  вызывали  ничтожное  и  несовсѣмъ  пропорціональное  повы- 
шеніе  давленія. 

При  этихъ  послѣднихъ  токахъ  замѣчалось  явленіе  указываю- 
щее до  нѣкоторой  степени  на  пораженіе  центральныхъ  частей  блуж- 
дающихъ  нервовъ.  Самые  сильные  токи  не  вызывали  не  только 
остановокъ  сердцебіеній,  но  даже  замедленія  сердечнаго  ритма,  что 
(29,  стр.  335)  при  цѣлости  блуждающихъ  нервовъ  всегда  замѣ- 
чается  при  достаточномъ  раздраженіи  большинства  изъ  извѣстныхъ 
чувствующихъ  нервовъ.  Впрочемъ  это  явленіе  можетъ  быть  объяс- 
нено и  погашеніемъ  болевой  чувствительности  тѣмъ  съ  большею 
вѣроятностью,  что  при  этихъ  токахъ  животныя  почти  непроявляли 
никакой  болевой  реакціи. 

Видѣнное  нами  громадное  пониженіе  и  даже  потеря  способности 
сѣдалищнаго  нерва  вызывать  при  раздраженіи  повышеніе  кровянаго 
давленія,  достаточно  доказываетъ,  что  хл.  вызываетъ  ослабленіе 
сократительной  способности  мельчайшихъ  сосудовъ  и  слѣд.  умень- 
шеніе  периферическаго  прѳпятствія. 

Для  большей  полноты  дѣла  нами  поставленъ  слѣдующій  опытъ 
съ  предварительной  кураризаціей  и  съ  введеніѳмъ  еще  одного  мо- 
гущественнаго  момента  раздражающаго  сосудодвигательный  аппаратъ, 
сжимающаго  мельчайшія  сосуды  и  тѣмъ  повышающаго  артеріальное 
давленіе, — задушенія. 

Опытъ  XXXII.  (0,5  1 1000.  (Кураре.  N.  ІзсЫасІ.  Задушеніе). 

Кобель  7100.  Сетеръ.  Отпрепарированъ  п.  ізсЬіай.  8Іп.  персрѣзанъ 
и  центральный  конецъ  его  взятъ  въ  лигатуру.  ТгасЬеоіЬогаіа. 
Вставлена  канюля  въ  ѵ.  зарЬепа  8іп.  Впрыснуто  въ  вену  3  к.  с. 
1"/о  раствора  сигагс.  Искуственное  дыханіе.  Давленіе  опредѣлялось 
въ  агі.  сагоііз  8іп.  Впрыснуто  въ  вену  3,55  хл.  въ  71  к.  с.  воды 
въ  13  пріемовъ.  Задуіііеніе  производилось  прекращеніемъ  искуствен- 
наго  дыханія.  Сигѵа  №  9. 
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Изъ  этого  опыта  мы  видимъ,  1)  что  послѣ  введснія  хл.  слѣдовало 
значительное  пониженіе  сиособности  сѣдалищнаго  нерва  давать  при 
раздралссніи  поднятіе  кровянаго  давленія  и  даже  вызывался  проти- 
воположный повыпіенію  эффектъ  2)  въ  Р^за  долѣе  продолжаю- 
щееся задушеніе  не  только  не  вызвало  послѣ  хл.  поднятія  давленія, 
но  даже  пониженіе  его.  (Въ  послѣднемъ  опытѣ  обращаетъ  на  себя  вни- 
маніе  почти  полное  отсутствіе  паденія  артеріальнаго  давленія  нодъ 
вліяніемъ  хл.). 

И  такъ  на  основаніи  того,  что  раздраженіе  центр,  конца  п. 
івсіііай.  и  задушеніе,  нроиаводившія  до  впрыскиванія  хл.  подъемъ 
артѳріальнаго  давленія,  по  впрыскиваніи  хл.  громадно  теряли  эту 
способность  или  вызывали  даже  обратное  подъему  явлеиіе,  мы  (имѣя 
при  этомъ  въ  виду  одновременое  усиленіе  серд.  дѣятельности)  при- 
ходимъ  къ  заключенію,  что  хл.  ослабляетъ  сократительную  способ- 
ность мельчайшихъ  сосудовъ,  а  даже  вѣроятно  расширяетъ  ихъ. 
(Этимъ  усиленіемъ  сердечной  дѣятельности  по  всему  вѣроятію  и 
можно  .  объяснить  сравнительно  незначительный  эффекгь  паденія 
кровянаго  давленія  вообще  при  отравленіяхъ  хлораламидомъ). 

Теперь  переходимъ  къ  рѣшенію  вопроса,  зависитъ  ли  этотъ  па- 
раличъ  сократите льности  сосудовъ  отъ  пораженія  центральной  части 
сосудодвигательнаго  аппарата  или  периферической. 

Опытъ  XXXIII.  (0,25  : 1000.  Перерѣз.  сп.  мозга  и  2-хъ  пп.  ѵа§у. 

Кобель  в.  7800.  Дворняшка.  1;°  38,4.  За  25  м.  до  начала 
опыта  сдѣлана  трахеотомія,  перерѣзаны  спинной  мозгъ  на  высотѣ 
атланта  и  оба  пп.  8.  ѵа§і  и  начато  искуствепное  дыханіе.  Давленіе 
наблюдалось  въ  агі.  сагоііз  8ш.  Впрыснуто  въ  ѵ.  .]и§и1.  йех.  1,95  хл. 
въ  39  к.  с.  воды  въ  4  пріѳма.  Спгѵа  №  10. 

Опытъ  XXXIV.  (0,5  : 1000.  Перерѣз.  сп.  моз.  н  2  пп.  ѵа§і). 

Кобель  в.  7200.  Крысоловка.  Г  38,7.  За  20  мин.  до  нач. 
опыта  сдѣлана  трахеотомія,  перерѣзанъ  спинной  мозгъ  и  оба  пп. 
8утраіЬісо-ѵаёі  и  начато  искуственное  дыханіе.  Давленіе  наблюда- 
лось въ  агі.  сагоі.  йех.  Впрыснуто  въ  ѵ.  ]и§.  8Іп  3,6  хл.  въ  72 
к.  с.  воды  въ  8  пріемовъ.  Сигѵа  №  11. 

Изъ  этихъ  опытовъ  мы  видимъ,  что  при  устраиеніи  перерѣзкой 
т.  мозга  возможности  произвесть,  путем'ь  воздѣйствія  на  сосудо- 
двигательный  центръ,  расширеніе  мельчайшихъ  сосудовъ  въ  формѣ 
паденія  давленія,  введете  хлораламида  дало  во  время  впрыскпваній 
даже  небольшое  повышеніе  давлбнія  и  уже  позже  ничтожное  паденіе 
давлепія,  особенно  въ  он.  ХХХ111.  Еслибы  сосудодвигательный  эффектъ 
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хлораламида  ироисходилъ  периферическимъ  путеиъ,  вполнѣ  доступ- 
нымъ  въ  обоихъ  случаяхъ  для  дѣйствіяхл.,  эффектъ  былъ  бы  иной. 

Бъ  виду  сложности  моментоБъ  введенныхъ  въ  постановку  опы- 
товъ  и  ввиду  небезупречной  доказательности  опыта  XXXIV*,  въ  ко- 
торомъ  наблюдалось  замедленіе  пульса,  впрыскивалось  значительное 
количество  жидкости  и  замѣчалось  въ  самомъ  концѣ  менѣе  ничтож- 
ное паденіе  давленія,  мы  поставили  еще  слѣдующій  опытъ,  доказы- 
вающій  наглядно  всю  интактность  персферической  части  сосудодви- 
гатсльпаго  аппарата  при  дѣйствіи  хлораламида. 

Мы  обратились  къ  доступному  невооруженному  глазу  наблюденію 
состоянія  мелкихъ  сосудовъ  кроличьяго  уха.  Разъ  высказанное  нами 
предпологкеніе  вѣрно,  то  перерѣзавъ  п.  вутраІЬісив  на  сторонѣ 
наблюдаемаго  уха  и  раздражая  периферическій  конецъ  нерва  индук- 
діоннымъ  токомъ,  мы  должны  одинаковымъ  образомъ  до  и  послѣ 
введенія  хл.  быть  въ  состояніи  привести  парализованныя  стѣнки 
сосудцевъ  къ  первоначальному  или  уменьшенному  просвѣту. 

Опытъ  ХХХГ.  (0,75:1000.  N.  ЗугараІЬіс). 

Кроликъ  в.  1320  самецъ,  бѣлый,  гладкШ,  і°  іп  гес.  38,8. 
Сердеч.  сокращеній' 220,  дыханій  около '200  въ  1  м. 

Около  12  ч.  15  м.  привязанъ  къ  станку,  вставлена  канюля  въ 
V.  8ІП,  перерѣзанъ  п.  зушраШ.  (Іех.  и  периферическій  конецъ 
его  взятъ  въ  лигатуру. 

12  ч.  30  м.  Гиперемія  уха  соотвѣтственной  стороны.  Раздрал«ая 
нервъ  индукціоннымъ  токомъ  при  разстояніи  вторичной  спирали  отъ 
первичной  въ  285  шш.  въ  теченіи  8",  удавалось  съузить  почти  до 
исчезновенія  главный  стволъ  и  массу  мелкихъ  сосудовъ  уха.  По  пре- 
кращеніи  раздраженія  эффектъ  нѣсколько  секундъ  повидимому  усили- 
вался, и  потомъ  все  понемногу  приходило  къ  предшествующему  со- 
стоянііо  расширенія. 

12  ч.  33—53  м.  впрыснуто  0,495  хл.  (0,375:1000)  въ  9,9 
к.  с.  подогрѣтой  до  40°  С  воды. 

12  ч.  55  м.  отъ  раздраженія  нерва  той  же  силой  тока  полу- 
чился эффектъ,  кажущійся  еще  болѣе  рѣзкимъ,  вѣроятно  потому 
что  само  ухо  было  до  раздраженія  краснѣе  прежняго. 

1  Ч.--1  ч.  15  м.  сдѣлана  вторая  такая  ліе  инъекція  хл. 

і  ч.  20  м.  Тотъ  лее  очень  рѣзкій  эффектъ  отъ  раздралсенія  нерва 
токомъ  прежней  силы.  (Около  И  ч.  в.  крол.  знач.  оправился,  35,0). 

И  такъ  мы  считаемъ  себя  въ  правѣ  сдѣлать  на  основаніи  всего 
вышеизложеннаго  заключеніе,  что  хл.  вызываетъ  уменьшеніе  пери- 
ферическаго  препятствія,  путемъ  пораліенія  сосудодвигательнаго 
центра  въ  продолговатомъ  мозгу. 

дис.  Малаховскаго.  7 
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Теперь  псрейдем'ь  къ  анализу  явлснііі  со  стороны  самаго  сердца. 
Общимъ  для  всѣхъ  дозъ  измѣненіемъ  въ  этой  сферѣ  было  громадное 
ускореніе  и  усиленіе  сердечныхъ  сокращеній. 

Ускореніе  сердцебіеній  можетъ  завнсѣть:  1)  отъ  возбужденія 
эксцитомоторныхъ  узловъ  сердца  2)  отъ  возбужденія  ускорительпыхъ 
нервовъ,  3)  отъ  угнетенія  периферическаго  задерживающаго  аппа- 
рата 4)  отъ  угнетепія  центральной  части  его  5)  отъ  падснія 
кровянаго  давленія. 

Первую  и  третью  возможности  мы  мо:кемъ  исключить  уже  на 
основаніи  оп.  ХХХШ  и  XXXIV,  изъ  которыхъ  мы  видимъ,  что  при 
изъятіи  изъ  сферы  дѣйствія  центральной  части  задерживающаго 
аппарата  и  ускорительныхъ  нервовъ,  введеніе  хл.  не  только  не 
вызвало  ускоренія  сердцебіеній,  но  даже  замедленіе  въ  первомъ 
опытѣ  ничтожное  и  быстро  исчезнувшее,  а  во  второмъ  довольно 
значительное  и  исчезнувшее  только  на  половину. 

Разсмотримъ  слѣдуюш,ій  опытъ. 

Опытъ  ХХХГІ.  (0,5:1000.  Перѳр.  2  пп.  ѵа§і). 

Сука  в.  7200.  Дворняшка.  і°  г.  38,9.  За  15  мин.  до  опыта 
перерѣзаны  оба  п.  п.  зушр.  ѵа§і  и  начато  иску  ст.  дыханіе.  Давленіе 
наблюдалось  въ  аіі.  сагоііз  зіп.  Впрыснуто  въ  ѵ.  ]и§.  зіп.  3,6  хл. 
въ  72  к.  с.  воды  въ  8  пріемовъ.  Сигѵа  Л'^.  12. 

Въ  этомъ  опытѣ,  гдѣ  при  устраненіи  изъ  сферы  дѣйствія  одной 
центральной  части  задерживающаго  аппарата — ускорите.ммъ  была 
предоставлена  возмозкность  сыграть  свою  роль  въ  ускореніи  сердце- 
біеній,  введенія  хл.  не  только  не  вызвали  ускоренія  сердцебіеній 
но  даже  замедленіе  (подобно  оп.  ХХХІѴ  съ  той  же  дозой).  Это  позво- 
ляетъ  намъ  а)  исключить  и  вторую  изъ  перечисленныхъ  возможно- 
стей и  Ъ)  твердо  установить  четвертую,  т.  е.  зависимость  ускореній 
сердцебіеній  при  хлораламидѣ  отъ  угнетенья  центральной  частИ' 
задерживающаго  аппарата. 

Однимъ  установленіемъ  4-й  возможности  мы  сильно  ограничп- 
ваемъ  вѣроятность  и  роль  5-й,  т.  к.  физіологическій  законъ  что 
средняя  быстрота  сердечпаго  сокращен ія  находится  въ  обратной 
пропорціи  къ  артеріальному  давлеиію,  прнмѣнимъ  только  нри  усло- 
віи  цѣлости  блуждаюпщхъ  нервовъ.  (29,  стр.  343).  Если  послѣдніе 
перерѣзаны,  то,  какимъ  бы  путемъ  мы  ни  понижали  давленія,  пи- 
какихъ  ясиыхъ  отношеній  меліду  кровянымъ  давленіемъ  и  средней 
быстротой  пульса  мы  не  получимъ.  Что  и  хл.  въ  этомъ  отпошепіи 


не  ііредставляетъ  исключенія  со  всею  леностью  сказалось  въ  нашемъ 
иослѣднемъ  опытѣ.  Слѣдовательно,  разъ  мы  доказали  парализующее 
вліяніе  хл.  на  центральную  часть  задерживающаго  аппарата,  мы 
должны  съ  большою  осторожностью  ставить  въ  зависимость  уско- 
реніе  пульса  отъ  паденія  давлѳнія  по  крайней  мѣрѣ  за  время,  къ 
которому  уже  успѣло  развиться  парализующее  вліяніе  хл,  на  центр, 
часть  задерживающаго  аппарата. — И  дѣйствительно  въ  первыхъ  же 
двухъ  крпвыхъ  (оп.  ХХІТ  и  ХХТ)  мы  видимъ,  что,  наступившее 
послѣ  быстраго  паденія  давленія  и  быстраго  ускоренія  пульса  во 
время  впрыскиваній  хл.,  постепенное  поднятіе  давленія  непомѣшало 
пульсу  продолжать  (хотя  и  несравненно  медленнѣе)  учащаться. 

Но  съ  другой  стороны  хотя  бы  хл.  и  расчленялъ  связь  между 
ускореніемъ  пульса  и  паденіемъ  давленія  до  нѣкоторой  степени  ана- 
логично перерѣзкѣ  ѵа§и8'овъ,  но  очевидно  слѣдуетъ  полагать,  что 
это  расчлененіе  меньше  по  силѣ  и  развивается  несравненно  медлен- 
нѣе  чѣмъ  при  перерѣзкѣ.  Это  сообралсеніе  не  позволяетъ  намъ 
отвергать  большой  взаимной  связи  этихъ  2  факторовъ  за  время 
введенія  первыхъ  порцій  хл.,  тѣмъ  болѣе  что  именно  въ  это  время 
и  паденіе  давленія  и  ускоренія  пульса  идутъ  всего  сильнѣе  и  бы- 
стрѣе  и  кромѣ  того  параллельно. 

И  дѣйствительно,  обращаясь  къ  первымъ  8  кривымъ,  мы  ви- 
дниъ  въ  самомъ  началѣ  громадную  гармонію  цифръ  паденія  давле- 
нія  съ  цифрами  ускоренія  пульса,  а  именно  во  время  введенія  ма- 
лыхъ  дозъ  или  первыхъ  порцій  большихъ  дозъ  давленіе  обыкно- 
венно падало  до  своего  минимума,  а  пульсъ  приблизительно  также 
быстро  достигалъ  своего  максимума  (въ  первыхъ  двухъ  опытахъ — 
почти  до  максимума).  Единственцую  рѣзкую  дисгармонію  въ  этомъ 
смыслѣ  внееъ  опытъ  XXX,  но  дисгармонія  эта  съ  большою  вѣроят- 
ностью  можетъ  быть  объяснена  слишкомъ  продолжительнымъ  рефлек- 
торнымъ  замедленіемъ  пульса  отъ  раздраженія  большаго  чувстви- 
тельнаго  нерва  сильнымъ  токомъ. 

И  такъ  предполагаемъ,  что  первое  быстрое  и  значительное  уча- 
щеніе  пульса  отъ  хл.  находится  въ  большой  зависимости  отъ  паде- 
нія  давленія;  затѣмъ  эта  зависимость  быстро  расчленяется  разви- 
вающимся угнетепіемъ  центральной  части  задерживающаго  сердце 
аппарата,  берущимъ  на  себя  почти  всю  роль  ускорителя  сердцебіеній 
на  последующее  время. 

Для  болѣе  точнаго  изученія  измѣненій  функціи  блуждающихі. 
иервовъ  нами  были  поставлены  слѣдующіе  опыты. 
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Опытъ  ХХХГП.  (0,375:1000.  Перер.  2  п.  ѵа^.  Разд.  пер.  к.). 

Кобель  в.  9400.  Дворняшка.  39,2.  За  20  мин.  до  начала 
оныта  сдѣлаыа  трахеотомія,  перерѣзанъ  лѣвый  п.  вутр.  ѵа^иа  и 
перифериче^кШ  конецъ  его  взятъ  въ  лигатуру.  Правый  8.  ѵа§и8 
перерѣзанъ  въ  началѣ  опыта  и  тогда  начато  искуственное  дыханіе. 
Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоі.  сіехіга.  Впрыснуто  3,525  хл. 
въ  70  к.  с.  воды  въ  V.  ]и§.  8іп.  въ  9  пріемовъ. 

Сигѵа  №  13. 

Опытъ  ХХХГШ.  (0,5:1000.  Перер.  2  п.  \щ.  Разд.  пер.  к.). 

Кобель  в.  7800.  Дворняшка.  I".  39,0.  За  35  мин.  до  начала 
опыта  сдѣлана  трахеотомія,  перерѣзаны  оба  еп.  зутр. — ѵа^і  и  на- 
чато искуственное  дыханіе;  периферическій  конецъ  лѣваго  нерва 
взятъ  въ  лигатуру.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоі.  віп.  Впрыс- 
нуто въ  V.  іи§.  8ІП.  3,9  хл.  въ  78  к.  с.  воды  въ  8  пріемовъ. 

Сіігѵа  №  14. 

Опытъ  XXXIX.  (0,6:1000.  Разд.  об.  концовъ  1  ѵа|?і). 

Сука  в.  10200,  мѣшаной  породы,  38,6.  За  32  мин.  до 
начала  опыта  перерѣзанъ  п.  8утр.  ѵа§и8  8Іп.  и  оба  конца  его  взяты 
въ  лигатуру.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі  сагоі.  йех.  Впрыснуто  въ 
V.        (іех.  6,2  хл.  въ  122,4  к.  с.  воды  въ  15  пріемовъ. 

Сигѵа  №  15. 

Опытъ  XI.  (0,5:1000.  Разд.  цент,  конца  1  ѵа§і). 

Сука  в.  8000,  гончая;  і;".  39,9.  За  30  мин.  до  начала  опыта 
перерѣзанъ  п.  зутр.  ѵа§и8  8іп.  и  центр,  конецъ  его  взяты  въ  лига- 
туру. Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоі.  8Іп.  Впрыснуто  въ  ѵ. 
Іи§.  8ІП.  4,0  хл.  вь  80  к.  с.  воды,  въ  восемь  пріемовъ. 

Спгѵа  №  16. 

Опытъ  XII.  (0,25.1000.  Предв.  Аігоріп.). 

Сука  в.  6250,  т.  наз.  «коротконогая» ,  одного  помета  съ  слѣд.  соба- 
кой. 38,6.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоі.  зіп.  Впрыснуто  въ  ѵ. 
рё.  8ш,  0,00313  Аігор.  811ІГ.  (0,0005:1000)  въ  3,13  к.  с.  воды 
въ  2  пріема;  затѣмъ  впрыснуто  1,56  хл.  въ  31,2  к.  с.  воды  въ 
4  пріема. 

Спгѵа  №17. 

послѣ  опыта  35,6.  Все  время  впрыскиваній  и  послѣ  стонала 
громко  при  каждомъ  выдыхѣ;  выдыхи  усилены;  спалапослѣ  0,125:1000. 

Спущенная  послѣ  опыта  на  полъ  стала  двигаться  манежно,  по- 
стоянно падая  и  натыкаясь  на  предметы.  Манежпыя  движенія  про- 
должались около  часу.  Поиосъ  прозрачной  слизью.  На  слѣд.  день 
в.  5750.  Г  38,3.  .  - 
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Опытъ  XIII.  (0,25:1000.  Поел.  Аігоріп.). 

Кобель  в.  7000.  і°  39,1.  Давленіе  наблюдалось  въ  агі.  сагоі. 
8ІП.  Впрыснуто  0,875  хл.  (0,125:1000)  въ  17,5  к.  с.  воды  въ 
2  пріема  въ  ѵ.  іи§.  8Іп.;  затѣмъ  впрыснуто  туда  же  0,0035 
Аігоріпі  8и1Г.  (0,0005:  1000)  въ  3,5  к.  с.  воды  въ  3  пріема; 
затѣмъ  повторена  та;ке  доза  хл. 

Сигѵа  №  18. 

1"  послѣ  окончанія  опыта  36,6".  Во  время  впрыскиваній  и  послѣ 
оылъ  значительно  саокойнѣе  предъидущей.  Спущенный  на  землю 
двигался  опрокидываясь  и  натыкаясь  на  предметы,  но  не  манежно 
и  не  такъ  продолжительно.  Поносъ  такой  же.  На  слѣдующій  день 
в.  6700  1°  38,8: 

Изъ  приведенныхъ  опытовъ  съ  раздраженіемъ  коецовъ  п.  ѵа§і 
индукціоннымъ  токомъ  и  отчасти  изъ  опытовъ  съ  антропинизац!ей 
животныхъ  мы  видимъ,  что  подъ  вліяніемъ  хлораламида  возбуди- 
мость централънаю  конца  п.  ѵайі  понижается  въ  смыслѣ  вызыванія 
остановки  и  замѳдленія  сердцебіеній  и  повышается  въ  направленіи 
вызыванія  остановки  дыханія,  возбудимость  же  периферическаго 
конца  п,  ѵа§і  повышается.  Быть  можетъ  въ  этомъ  возбуліденіи  пе ■ 
риферическихъ  окончаній  п.  ѵа§і  слѣдуетъ  отчасти  искать  причину 
отмѣченнаго  нами  при  смертельныхъ  дозахъ  хл.  послѣдуіощаго  замед- 
лееія  сердцебіеній. 

Выше  было  отмѣчено  нами  громадное  наростаніе  силы  сердеч- 
ныхъ  сокращеній  послѣ  хл.,  со  всею  очевидностью  выступавшее 
всегда  при  ощупываніи  толчковъ  сердца  рукою.  Это  усиленіе  сердце - 
біеній  крайнѣ  рѣзко  сказалось  и  на  кимографическихъ  кривыхъ  въ 
опытахъ  съ  перерѣзкой  обоихъ  п.  п.  уа^огит,  съ  атропинизаціей  жи- 
вотныхъ и  (довольно  рѣзко)  въ  опытахъ  съ  перерѣзкой  спиннаго 
мозга  и  2  п.  п,  ѵа§огит.  Въ  виду  этого  причину  такого  усиленія 
сердцебіеній  можно  полагать  въ  возбужденіи  эксцитоматорныхъ 
узловъ  сердца.  Къ  соліалѣнію,  за  невозможностью,  нами  не  произ- 
ведены спеціальные  опыты  въ  этомъ  направленіи. 

Вліяніе  на  дыханіе. 

Въ  дополненіе  къ  сказанному  выше  о  измѣненіяхъ  въ  дыха- 
тельной функціи  нами  поставлены  были  слѣдующіе  2  опыта. 

Опытъ  ХИН.  (0,7:1000.  Раздр.  цен.  к.  п.  ѵа§і). 
Кобель  в.  7300.  1«  39,0.  За  20  мин.  до  начала  опыта  пере- 
рѣзанъ  п.  ѵа^ив  (Іехіег  и  центральный  конецъ  его  ввятъ  въ  лига- 
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туру.  Обозначалось  минимальное  разстолніе  спиралей  индукціонііаго 
тока,  при  когоромъ  вызывалась  остановка  дыханія  въ  фазѣ  вды- 
ханія.  Всего  впрыснуто  5,11  въ  102,2  к.  с.  воды  въ  ѵеп.  \щ  ш\ 

2  ч.  45  м.        а.:=  90 

—  »  50  »  »  110 

—  »  55  »  »  105 

3  »   —  »  »  105 

3  ч.  4—18  м.  впрыснуто  2,55  хл.  въ  51  к.  с.  воды  въ  5 
пріемовъ.  (0,35:1000). 

3  ч.  23  м.       К.=  110 

—  »  28  »  »  130 

3  ч.  29 — 43  м.  впрыснуто  еще  2.56  хл.  въ  51,2  к.  с.  воды  въ 
5  пріемовъ.  (0,35:1000). 

3  ч.  48  м.       К.=  195 

—  »   53  »  »  190 
*—  »  58  »            »  195 

4  >     3  »  »  195 

—  »  16  »  г.  35,Р 

На  другой  день:  оправился.  і°  38,2  в.  7000. 

Опытъ  ХІІѴ  (1,0:1000.  Раздр.  цен.  к.  п.  ѵа§і). 

Кобель  в.  7500  бывшій  въ  оп.  Ы.  1"  39,6.  За  25  мин.  до 
начала  опыта  перѳрѣзанъ  п.  ѵа^из.  сіех.  и  центр,  конецъ  его  взятъ 
въ  лигатуру.  Какъ  выше,  отыскивался  минииумъ  тока,  вызывавшій 
остановку  дыханія. 

2  ч.  55  м.    В=400  безъ  эффекта. 
Черезъ  30  с.      »  350  учащеніе  дыханія. 

330  '  » 


310 


» 


» 


»  300 
)>  280 

»  250  » 

»  230  » 

>  200       >  » 

».180       »  > 

»  150  значит,  остан.  дыханія. 

»  170  учащеніе. 


»  »  160  остановка. 


» 


»  170  небольшая  остановка. 

3  ч.  12    м.    »  200  учащеніе  дыханія. 

—  »  12Ѵа »    »  190       »  » 

—  »  13     »    »  180       »  » 

—  »  \Ѵ\-і  »    »  170       »  » 

—  »  14     »    »  160  небольшая  остановка. 

3  ч.  18—29  м.  впрыснуто  въ  ѵ.  .]иё.  йех.  3,75  хл.  въ  75  к.  с. 
воды  (0,5:1000). 


3  ч.  30  м.    К.  =  300  учащеніе  дыханія. 

—  »  ИЗ  »      »  280  остановка  » 

-  »  38  »      »  280        »  » 

3  ч.  40  —  52  м.  впрыснуто  еще  3,75  хл.  въ  75  к.  с.  воды 
(0,5:1000). 


дышетъ  часто  съ  уси- 
ленныиъ  участіемъ  діа- 
фрагмы. 


ч.    3  м.  »  300  учащеніе  дых. 

—  »    5  »  »  280       »  » 

—  »    8  »  »  260  остановка  » 

—  »11  »  »  260  учащеніе  » 

—  »'  13  »  »  230  сильная  остановка  дых. 

—  »  16  »  »  230      »  »  » 
5  »  —  »  »  230     »           »  > 

Черезъ  30  с.  »  240     »  »  » 

»  »  250      »  »  » 

»  »  270      »  »  » 

»  »  290      »  »  » 

»  »  300  учащеніе  дыханія. 

»  »  300  остановка  дыханія. 

5  ч.    8  м.  »  300  учащепіе  дыханія. 

—  »    9  »  »  290  остановка  дыханія. 
7  »  15  »  »  290  остановка  дыханія. 

Изъ  этихъ  опытовъ  (а  также  изъ  оп.  ХЬ)  мы  видимъ,  что  хл. 

значительно  повышаетъ  возбудимость  дыхательнаго  центра. 


Вліяніе  хл.  на  процессъ  раскисленія  крови. 

Вліяніе  хлораламида  на  раскисленіе  крови  изучалось  по  способу, 
описанному  въ  диссертаціи  д-ра  Завадовскаго   (30).  Собакѣ  дѣла- 
лось  небольшое,  всегда  одного  и  того  же  размѣра,  артеріальное  кро- 
вопусканіе.  Кровь  дефибринировалась  при  одинаковыхъ  условіяхъ  и 
одно  и  тоже  время  (2  мин.).  Затѣмъ  кровь   набиралась  меланже- 
ромъ  до  извѣстной  черты   и   разводилась  въ  стеклянномъ  сосудѣ, 
емкостью  въ  60  к.  с,  съ  параллельными  стѣнками,  нормальнымъ 
солянымъ  растворомъ.  Къ  ней  приливался  слабый  растворъ  сѣрни- 
стаго  аммонія  и  сосудъ  тщательно  закупоривался,  съ  предосторож- 
ностью, чтобы  въ  сосудѣ  не  осталось  пузырьковъ  воздуха.  Чтобы 
растворъ  сѣрнистаго  аммонія,  приготовляемый  каждый   разъ  предъ 
<?амымъ  опытомъ,  не  раскислялся  воздухомъ  въ  склянкѣ  нослѣ  от- 
литія  первой  порціи  раствора,  онъ  сразу  разливался  въ  отдѣльные  пу- 
зырьки (до  уровня  стеклянной  пробки  въ  нихъ).  Отмѣчалось  время 
прилитія  сѣрнистаго  аммонія  къ   крови,  т.  е.  начала  реакціиі 
равно  какъ  1"  камеры  со  спектральнымъ  аипаратомъ.  1*  поддержи- 
валась на  одной  высотѣ  все  время  опыта.   Послѣ  сдѣланнаго  кро- 
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вопусканія  по  возможности  тотчасъ  производилось  ввсденіе  хл.  Вто- 
рая порція  крови,  такимъ  жѳ  образомъ  получаемг^я  и  обрабатывае- 
мая какъ  и  первая,  бралась  послѣ  14 2  часоваго  дѣііствія  извѣст- 
пой  дозы  хл.  на  кровь,  причемъ  время  самаго  введенія  хл.  входило 
въ  эти  1'/»  часа  уменьшеннымъ  въ  2  раза.  Предъ  1-мъ  и  '2-мъ 
кровопусканіями  измѣрялась  і**  животеаго;  іюслѣднее  все  время  между 
наблюденіями  оставалось  на  свободѣ. 

Считаемъ  нулшымъ  оговориться,  что  не  во  всѣхъ  опытагь  брался 
одинаковый  °/о  раствора  сѣрнистаго  аммонія  по  причипѣ  неодина- 
коваго  качества  реагента. 

Опытъ  XIV.  (0,25:1000). 

Сука  в.  6800.  1"  г.  39,2.  Въ  1  ч.  3  м.  взята  первая  пор- 
ція  крови  И8ъ  агі.  Гешогаііз  йех. 

Въ  1  ч.  10—17  м.  впрыснуто  1,7  хл.  въ  34  к.  с.  воды  въ 
V.  іетог.  (іех. 

Взято  крови  0,3  к.  с.  Прилитіе  сѣрн.  амм.    1ч.    8  м. 

Норм.  СОЛ.  раст.  3772  к.  с.       Исчезай,  полосъ  ок- 

сигеиоглобина  .  .    2  ч.  15  м. 

17о  раств.  сѣр.  амм.  22 '/2  к.  с  Время  потребное  на  рас- 

і»  камеры  21"  Е.  кислѳніе.      1ч.    7  м. 

Черезъ  1  ч.  27  мин.  послѣ  введенія  хл.,  взята  вторая  проба 
крови,      г.  38,6, ..(до  взятія  пробы). 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  ам.    2  ч.  51  м. 

Исчезаніе  полосъ      3  ч.  53  м. 
Время  потребное  на  рас- 
кисленіе.      1ч.    2  м. 
Послѣ  хл.  почти  не  спала,  — дремала.  • 
Приблизительно  такой  же  результатъ  далъ  другой  опытъ  съ  та- 
кой же  дозой,  но  въ  которомъ  животное  спало  крѣпко  Ѵ/і  часа  и 
были  взяты  агі.  сагоііз  и  ѵ.  ]и§.  зіпізігае. 

Опытъ  ХІѴІ.  (0,5:1000). 

Кобель  7300.  39,6.  Въ  1  ч.  53  м.  взята  первая  порція 
крови  изъ  агі.  сагоііз  8Іп.  Въ  1  ч.  54-2  ч.  6  м.  впрыснуто  въ 
V.  іпё.  8ІП.  3,65  хл.  ,І5Ъ  73  к.  с.  воды. 

Взято  крови  0,3  к.  с.  Прилитіе  сѣрн.  ам.    2  ч.    5  м. 

Норм.  СОЛ.  раств.  37  Ѵг  к.  с.  Время  исчез,  подосъ.  3  ч.  18  м. 
1  57о  раствора  сѣрн.  ам.  29Ѵ2  к.  с  Время  потребное  на  рас- 
1°' камеры  17, 5«  Е.  кисленіе.      1  ч  13  м. 

Черезъ  1  ч.  25  м.  послѣ  введенія  хл.  взята  вторая  проба  крови. 
Г  г.  36,4  (до  взятія  пробы). 
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Взлто  тоже.  Прилитіе  сѣр.  ам.    3  ч.  4У  м. 

Время  исчез,  полосъ.  5  ч.  20  м. 
Время  потребное  на  рас- 
кисленіе.      1  ч.  31  и. 

Почти  до  6  ч.  находилась  въ  глубокомъ  снѣ  съ  иотерей  реф- 
лексовъ. 

Въ  виду  получсннаго  несогласія  результатовъ  этихъ  3  опы- 
товъ,  далѣе  поставленъ  рядъ  опытовъ  съ  изслѣдованіемъ  еще  од- 
ной пробы  крови,  получаемой;  въ  4  сл.  позлее  ІѴа  часоваго  дѣй- 
ствія  хл.,  въ  1-мъ  случаѣ  вскорѣ  послѣ  введенія  хл.  и  въ  1  сл.  и 
позже  ѴІ2  ч.  д.  хл.  и  кромѣ  того  вскорѣ  послѣ  введенія  хл.  Такъ 
какъ  и  эти  опыты  не  дали  права  сдѣлать  окончательнаго  закліоченія 
о  вопросѣ  вліянія  хл.  на  раскисленіе  крови,  считаемъ  необходимымъ 
ограничиться  приведеніемъ  протоколовъ  опытовъ. 

Опытъ  ХІѴІІ.  (0,125:1000). 

Сука  15200.  і°  г.  39,4.   Въ  2  ч.   13  м.    взята  1-я  порція 
крови  изъ  агі.  Іетог.  (Іех.  Въ  2  ч.  23—29  м.  впрыснуто  1,9  хл. 
въ  38  к.  с.  воды  въ  V.  зарЬепа  ша^.  зіп. 
Взято  крови  0,3  к.  с.  Прнлитіе  сѣрн.  ам.    2  ч.  20  м. 

Норм.  сал.  раст.  37 к.  с.        Исчезаніе  полосъ.      4  ч.  —  м. 

1,5"/о  раств.  сѣрн.  ам.  22Ѵ2  к.  с.   

I"  камеры  20,5  К.  Потреб,  время.     1  ч.  40  м. 

Черезъ  1  ч.  27  послѣ  введенія  хл.  взята  вторая  проба  крови. 
1"  г.  39,2  (до  взят,  пробы). 

Взято  тоже.  Прилытіе  сѣрн.  амм.  4  ч.    4  м. 

Исчезаніе  полосъ  4  ч.  36  м, 

Потребов.  время.  О  ч.  32  м. 
Черезъ  20  минутъ  послѣ  2-й  пробы  взята  3-я. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  4  ч.  22  м. 

Исчезаніе  полосъ.  5  ч.  35  м. 

Потреб,  время.    1  ч.  13  м. 
Не  спала  послѣ  хл.,  дремала  немного. 

Опытъ  ХІѴІІІ.  (0,25:1000). 

Кобель  в.  7600  і«  38,9.  Въ  9  ч.  40  м.  взята  1-я  проба  крови 
изъ  агі.  Гетог.  (Іех.  Въ  9  ч.  50  —  56  м.  впрыснуто  въ  ѵ.  зарЬ. 
та^.  8ІП.  1,9  хл.  въ  38  к.  с.  воды. 

Взято  крови  0,3  к.  с.  Прилитіе  еѣрн.  ам.  9  ч.  46  м. 

Норм.  СОЛ.  раств.  377і  к.  с.       Исчезаніе  полосъ  И  ч.  26  м. 

1,57о  раств.  сѣр.  амм.  IV Іі  к.  с,  

I"  камеры  20,0"  К.  Потреб.  время=  1  ч.  40  м. 
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Черезъ  1  ч.  27  м.  послѣ  введепія  хл.  взлта  2-я  проба  крови, 
і**  37,8.  (Предъ  вз.  пробы,  какъ  всздѣ). 

Взлто  тоже.  Прилитів  сѣр.  ам.  11  ч.  В9  м. 

Исчозаніе  полосъ   12  ч.  45  м. 


Потреб,  время    1ч.    6  м. 
Черезъ  20  м.  послѣ  взятія  2-й  взята  3-я  проба  крови. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  ам.  11  ч.  53  ы. 

Исчезаніе  полосъ      1  ч.  23  м. 


Потреб,  время    1  ч.  30  м. 
Въ  началѣ  имѣлъ  наклонность  двигаться,  потомъ  дремалъ. 

Онытъ  ХІІХ.  (0,5:1000). 

Кобель  в.  8200.  1°.  38,4.  Въ  3  ч.  26  м.  взята  1-я  проба  крови 
изъ  агі.  Гешог.  йех.  Въ  3  ч.  35—50  м.  впрыснуто  въ  ѵ.  зарііепат. 
8.  4,1  въ  82  к.  с.  воды. 

Взято  крови  0,3  к.  с.  Прилитіе  сѣри.  ам.  3  ч.  31  м. 

Норм.  СОЛ.  раст.  3772  к.  с.         Исчезаніе  полосъ     5  ч.  21  м. 

1<*/о  раств.  сѣрн.  ам.  227а  к.  с.   

і«  камеры  21,0  К.  Потреб.  врсмя=1  ч.  50  м. 

Черезъ  1  ч.  227;»  м.  послѣ  введенія  хл.  взята  2-я  проба 
крови.  1°  36,2. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  5  ч.  23  м. 

Исчезаніе  полосъ      6  ч.  56  м.\ 

Потреб,  время  1  ч.  33  м. 

Черезъ  15  м.  послѣ  взятія  2-й  пробы  взята  3-я.  36,0 

Взято  тоже.                        Прилитіе  сѣрн,  амм.  5  ч.  37  м. 

Исчезаніе  полосъ  7  ч.  28  м. 


Потреб,  время    1  ч.  51 

Глубокій  сонъ  послѣ  хл. 

Опытъ  I.  (1,0:  1000). 

Кобель  7200.      38,8.  Въ  9  ч.  50  м.  взята  1-я  проба  крови 
изъ  аіЧ.  йтог.  зіп.  Отъ  9  ч.  58  м.  до  10  ч.  28  м.  впрыснуто  въ 
V.  зарЬ.  ш.  8ІП.  7,2  хл.  въ  144  к.  с.  воды. 
Взято  крови  0,3  к.  с.  Прил.  сѣрн.  амм.    9  ч.  55  м. 

Норм.  сол.  раст.  377а  к.  с.  Мсчезаніе  полосъ  И  ч.  27  м. 
17р  раств.  сѣрн.  ам.  227»  к.  с.  -  — 

і«  камеры=21,5  К.  Потреб,  врем. 

Черезъ  1  ч.  15  м.  послѣ  вв.  хл.  взята  2-я  проба,  і  34,5. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  И  ч.  50  м. 

Исчезаніе  полосъ      1ч.    2  м. 

Потреби,  врем.         1  ч.  12  м. 
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Черезъ  15  м.  иослѣ  2-й  взято  3-я  проба,  і"  34,0. 

Взято  тоже.  ІІрилитіе  сѣрн.  амм.  12  ч.    5  м. 

Исчезаніе  полосъ        1  ч.  31  м. 

Потреб,  врем.  1  ч.  26  м. 

Прнводим'ь  картину  общаго  дѣйствія  въ  данномъ  случаѣ,  какъ 
иредставпвшуіо  нѣкоторыя  особенности  и  второе  доказательство  тому, 
что  по  минованіи  наркоза  яшвотное  можетъ  погибнуть  вслѣдствіе  по- 
раженія  хлораламидомъ  сердечной  дѣятельности. 

Въ  срединѣ  впрыскиваній  рвота,  отъ  конца  ихъ — глубокій  нар- 
косъ.  Около  6  ч.  вечера  изо  рта  текла  жидкость  въ  родѣ  кофейной 
гущи.  Стонетъ  все  время. 

На  другой  день  въ  10  ч.  20  м.  1".  23,0".  Наркозъ  менѣе  глу- 
бокъ.  Зрачки  расширены,  не  реагируютъ  на  свѣтъ;  глубокіе  уко- 
лы не  вызываютъ  рефлекса,  но  при  дотрагиваніи  до  рѣсницъ  за- 
мѣчается  морганіе;  на  свистъ  вздрагиваетъ.  Дыханія  поверхностныя 
12 — 18  въ  1'.  Толчекъ  сердца  неощутимъ  вовсѣ;  пульсъ  въ  агі 
Гешогаіій  еле  ощутимъ,  неровенъ,  около  48  разъ  въ  1'. 

10  ч.  47  м.  П.  48.  і°  23,0.  Помѣщенъ  для  нагрѣванія  въ  шкафъ. 

11  ч.  5  м.  Г  іп  гес.  23,0"     шк.  25. 

12  ч.  »  »  26,4  >  33.  Дыханія сдѣлались ров- 
нѣе  и  глубже.  Пульсъ  прежній. 

Изъ  апиз  вытекаегъ  кровянистая  слизь. 

12  ч.  40  м.      гес.  29,2  і°  шк.  32".  Дых.  28. 
1  ч.  15  м.       »    30,8       >    36.  Дых.  20.  Выдыхъ  удли- 
иенъ,  сопровождается  легкимъ  стономъ.  П.  84,  оч.  слабъ. 

1  ч.  40  м.  Сталъ  подымать  голову  и  пытаться  двигаться  въ  шкафу. 
Выпущенъ  изъ  шкафа.  Сталъ  пытаться  вставать  на  ноги,  но  не 
могъ  подняться;  лежитъ  на  животѣ,  на  свистъ  подымаетъ  голову. 

3  ч.  40  м.  I"  гес.  31".  Спитъ  и  стоветъ  все  время,  но  на  свистъ 
пробуждается. 

5  ч.  15  м.  I"  31,2.  Сидитъ  на  заднихъ  лапахъ,  но  ходить  не 
можетъ. 

6  ч.  1°  31,2  спитъ,  стонетъ,  часто  просыпается. 
10  ч.      31,0     »         »  » 

На  третій  день  утромъ  9  ч.  15  м.  і"  28,4.  Пульсъ  очень  слабъ 
и  неровенъ,  около  60  въ  1'.  Дых.  20,  довольно  энергичны.  Все 
время  лежитъ  на  боку  съ  закрытыми  главами  и  стонетъ.  Потрево- 
женый,  пытается  вставать.  Рефлексы  на  уколы  отсутствуютъ,  на  до- 
трогиванье  до  рѣсницъ  и  на  свистъ  есть.  Вѣсъ  5900.  Все  время  не 
ѣстъ  и  не  пьетъ. 

12  ч.  I"  30,8.  Въ  1  ч.  27  м.  I"  31,8.  Лежитъ  и  стонетъ  какъ  выше. 
3  ч.  30  м.  смерть. 
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Опытъ  II.  (0,125 : 1000), 

Кобель  в.  7800  і"  ч.  39,2.  Въ  12  ч.  8  м.  взята  1-я  проба 
крови  изъ  агі.  Іешог.  8іп.  Въ  12  ч.  18—21  м.  впрыснуто  въ  ѵ. 
8арЬ.  т.  8ІП.  0,975  хл.  въ  19,5  к.  с.  воды. 
Взято  крови  0,3  к,  с.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  12  ч.  23  м. 

Норм.  СОЛ.  раств.  37 72  к.  с.       Исчсзаиіе  ііолосъ       1  ч.    3  м. 

1°/о  раств.  сѣрн.  амм.  22^2  к.  с.   

1°  камеры  20,5  К.  Потреб,  врем.  О  ч.  40  м. 

Черезъ  15  м.  послѣ  введенія  хл.  взята  2-я  проба  крови.  38,6. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  12  ч.  43  м. 

Исчезаніе  полосъ        1  ч.  29  м. 

Потреб,  врем.  О  ч.  46  м. 

Черезъ  1  ч.  29  м.  послѣ  вв.  хл.  взята  3-я  проба  кровн.  1"  39,5. 
Взято  тоніе.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  2  ч.    1  м. 

Исчезаніе  полосъ        2  ч.  47  м. 

Потреб,  врем.  О  ч.  46  м. 

Послѣ  хл.  лежала  все  время  какъ-бы  въ  состояніи  оглушенія, 
но  не  спала  и  не  дремала. 

Опытъ  ЫІ.  (0,125:1000). 

Сука  в.  8300  39,0".  Въ  10  ч.  19  м.  взята  1-я  проба  крови 
изъ  агі.  ^етог.  йех.  Въ  10  ч.  27  —  31  м.  впрыснуто  1,07  хл.  въ 
21,4  к.  с.  воды  въ  V.  8арЬ.  т.  8іп. 

Взято  крови  0,3  к.  с.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  10  ч.  24  м. 

Норм.  сол.  раств.  37 72  к.  с.       Исчезаніе  полосъ      11  ч.  19  м. 

1,770  раств.  сѣрн.  амм.  2272  к.  с.  

1°  камеры  19,5  В.  Потреб,  врем.  О  ч.  55  м. 

Черезъ  3  мин.  послѣ  вв.  хл.  взята  2-я  проба  крови. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  10  ч.  40  м. 

Исчезаніе  полосъ      11  ч.  35  м. 

Потреб,  врем.  О  ч.  55  м. 

Черезъ  1  ч.  28  м.  послѣ  вв.  хл.  взята  3-я  проба  крови.  1**  39,2. 
Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  12  ч.    7  м. 

Исчезаніе  полосъ        1ч.  1м. 

Потреби,  врем.  О  ч.  54  м. 

Черезъ  1  ч.  51  м.  послѣ  вв.  хл.  взята  4-я  проба  крови. 

Взято  тоже.  Прилитіе  сѣрн.  амм.  12  ч.  29  м. 

Исчезаніе  полосъ        1  ч.  21  м. 

Потреб,  врем.  О  ч.  52  м. 

На  собакѣ  не  было  замѣтно  дѣйствія  хл.  и  только  часа  через'ь 
1 Ѵ2  послѣ  опыта  появились  рвота  и  поносъ. 
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Ыа  оспованіи  вышензложенныхъ  опытовъ  позволимъ  себѣ  сдѣ- 
лать  предцолоікеніе,  что  быть  мол;етъ  раскислсніе  крови  подъ  влія- 
ніемъ  хл.  не  при  всѣхъ  условіяхъ  идетъ  въ  одномъ  направленіи. 

Вліяніе  на  возбудимость  мозговой  коры. 

Изслѣдованіе  измѣненій  возбудимости  мозговой  коры  подъ  влія- 
ніеыъ  хл.  производилось  слѣдуіощимъ  образомъ.  Собака  привязыва- 
лась къ  станку  животомъ  книзу.  Разрѣзалась  когка  черепа  по  сре- 
динной лнніи.  Обнажалась  правая  половина  черепа  соскабливаньемъ 
черенкомъ  ножа  мышцъ  и  надкостницы.  Кость  трепанировалась  на 
пространствѣ  приблизительно  2  центиметровъ,  отступя  на  полъ- 
пальца  отъ  лобнаго  бугра  кзади  и  столько  же  книзу  отъ  зиіига  8а- 
§іІа1і8;  затѣмъ  осторожно  удалялась  йига  таіег  соотвѣтственно  тре- 
панированному мѣсту.  Случавшіяся  небольшія  кровотеченія  останав- 
ливались холодной  водой.  Раздраженіе  производилось  кпереди  и  книзу 
отъ  зиісі  сгисіай  наведеннымъ  токомъ  Ви  Воіз— Кеутоп'овскаго  аппа- 
рата съ  однимъ  небольшимъ  элементомъ  Грене.  Опредѣлялась  мини- 
мальная сила  тока,  дающаго  сокращеніе  мыпіцъ  соотвѣтственной  по- 
ловины лица  или  соотвѣтственной  лапы,  или  вызывавшаго  эпилепто 
видный  приступъ  судорогъ — до  и  послѣ  впрыскиванія  хлораламида; 
иногда  послѣ  этого  впрыскива.юсь  о1.  АЬйупШіі. 

Опытъ  НИ.  (0,5:1000). 

Кобель  в.  10,600.  Около  11  ч.  45  м.  вставлена  канюля  въ 
V.  зарЬ.  ш.  сіех.  и  обнаікена  область  психомоторныхъ  центровъ  на 
правой  сторонѣ. 

12  ч.  3  м.  при  Е=112— сокращеніе  экстензоров,  лѣв.  пер.  лапы. 
12  ч.  6  м.  эпилептиформныя  судороги  около  5  м.  (безъ  новаго  разд.). 
12  ч.  15—40  м.  впрыснуто  5,3  хл.  въ  106  к.  с.  воды. 
12  ч.  50  м.  при  К=40  слегка  судорожный  сокращенія  экстен- 
зоровъ  лапы. 

1  ч.  50  м.  дремлетъ  и  стонетъ. 
1  ч.  57  м.  Спитъ  крѣпко. 

1  ч.  25  м.  Токъ  при  К=20  не  далъ  никакой  реакціи. 
1  ч.  55  м.  Тоже. 

Опытъ  II V.  (0,5:1000). 

Кобель  в.  7800.  Въ  12  ч.  45  м.  раскрыта  область  психомо- 
торныхъ центровъ  на  правой  сторонѣ. 

1  ч.  5  м.  морганье  вѣкъ  лѣваго  глаза  при  К=150. 

1  ч  7  м.  легкія  эпилептовидныя  судороги,  продолжавшіяся 
около  10  сек.  при  Е=ІОО. 
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1  ч.  8—16  м.  впрыснуто  1,95  х.і.  въ39к.  с.  воды  (0,25:1000) 
въ  V.  еарЬеиа  т.  (Іех. 

1  ч.  18  м.  морганье  вѣкъ  лѣваго  глаза  при  Е=120.  Дремлетъ  и 
стонетъ. 

1  ч.  21  м.     »         »        »        »     >,    »  130, 

—  39   »         »  »  ;>  »       »     г  130. 

1  ч.  40  50  м.  впрыснуто  еще  1,95  хл.  въ  39  к.  с.  воды 
Спитъ,  стонетъ;  голова  развязана. 

1  ч.  51  м.  еле  замѣтныя  морганья  лѣв.  глазомъ  при  11=120. 

—  55  »    »        »  »        »        »        »  К=110. 
При  Е  50  тотъ  же  эффектъ  въ  нѣсколько  большей  степени. 

Ни  общихъ  судорогъ,  ни  даже  судорозкныхъ  явленій  со  стороны 
вѣкъ  лѣваго  глаза  не  послѣдовало. 

2  ч.  1  м.  впрыснуто  въ  вену  1  к.  с.  01  АЬзупШИ. 

—  7  м.  Спитъ  по  прелшему  спокойно.  Судорогъ  не  нослѣдо- 
вало  ни  самостоятельныхъ  ни  далее  при  раздраліенін  коры  токомъ 

Е=:50. 

2  ч.  8  м.  впрыснуто  еще  1  к.  с.  01.  АЬзупІЬіі. 

—  12  м.  Судорогъ  не  было   ни  самостоятельныхъ,   ни  при 
раздраженіи  коры  токомъ  Е=0.  Развязанъ  совершенно.  Глубокій  сонъ. 

2  ч.  55  м.  Спитъ.  Тоже  отсутствіе  судорогъ  и  при  К=0. 

5  ч.  Спаіъ  все  время.  По  временамъ  замѣчались  рптмнческія 
двилгеніл  въ  переднихъ  конечностяхъ.  Судорогъ  не  было  ни  само- 
стоятельныхъ ни  при  раздраженіи  токомъ  К=0.  Но  .іегкія  морганья 
вѣкъ  лѣваго  г.ша  удалось  вызвать  токомъ  Е=110.  Вовремя  ра.з- 
дралѵеній  кобель  не  просыпался. 

Смерть  на  другой  день. 

Опытъ  IV.  (О,25:1О0О^. 

Кобель  в.  10900.  Въ  1  ч.  15  м.  раскрыта  область  психомо- 
торныхъ  центровъ  на  правой  сторонѣ. 

1  ч.  20  м.  при  К=130  экстенз.  двилченія  въ  лѣп.  нер.  лапѣ. 

»  »  »  »  »  Е=120  лѳгкія  судороліиыя  рпзгибательныя 
движенія  въ  ней  лге. 

1  ч.  45  м.  при  Ег=130  экстенз.  движеиія  въ  лѣв.  пер.  лапѣ. 

1  ч.  46 — 52  м.  впрыснуто  въ  ѵ.  зарЬ.  ш.  (Іех.  1,36  хл.  въ 
27,2  к.  с.  воды  (0,125:1000).  Дремлетъ. 

1  ч.  53  м.  при  Е=140  легкія  экст.  двилсеиія  въ  лапѣ. 

2  »   28  »    »    Е==11()     »       »         »         »  » 
45  »    »    »=:120     »       »         »        »  » 
55  »    »    »=120  едва  замѣтныя.  при  Е  115  ясныя  дв. 
10  »    >    »  =  115  нѣтъ  двилгеній,  »   »  110    »  » 
27  »    »    »=:110    »         »        »    »  105  » 
45  »    »    »  =  105    »         »        »   »  100    »  » 

—  »  46  »  впрыснуто  въ  вену  1  к.  с.  01.  АЬзуШІііі.  Появи- 
лись тетаническія  судорги  въ  тѣлѣ. 


» 
» 
» 
» 
» 
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3  ч.  48  м.  впрыснуто  ещс.і  к.  с.  01.  АЬ«уііШіі.  Судоргн  сдѣ- 
лались  снльнѣе. 

3  ч.  48—53  ы.  впрыснуто  еще  1,36  хл.  въ  27,2  к.  с.  воды. 
Судороги  сейчасъ  же  прекратились  и  ниразу  не  возвращались  ни 
самостоятельно,  пи  отъ  раздраженій  токомъ  даяге  при  К=0. 

4  ч.  3  м.  при  К— 100  едва  замѣтиыя,  при  Я=95  ясиыя  экст. 
двнженіл  въ  лапѣ. 

4  ч.  15  м.  Проснулась  и  снова  уснула. 

ѵ-Д  ч.  20  м.  Глаза  открылись,  шуйгіозіз,  беспокоится  и  громка 
стонетъ.  При  К— 100  слабыя  экст.  движенія  въ  лапѣ. 

4  ч.  23  м.  Спитъ.  При  К-г^95  еле  замѣтныя  движенія  въла- 
пѣ,  при  К=90  ясныя. 

4  ч.  50  м.  при  К.  115  ясныя  движенія  въ  лапѣ. 

5  ч.  Спитъ.  I"  36,5.  При  100  слабыя  двия^енія  въ  лапѣ. 

5  ч.  35  м.  При  В..  115  едва  замѣтныя,  при  К=  110  ясныя 
движеиія  въ  лапѣ. 

5  ч.  55  м.  I"  36,0.  При  Е=100  сиабыя  экст.  движенія  въ 
лапѣ,  при  усиленіи  тока  онѣ  усилились  немного,  но  и  при  В  =  О 
не  сдѣлались  судорлшыми.  (Общихъ  судорогъ  также  не  было  и  при 
.этомъ  токѣ).  Во  время  этихъ  и  прежнихъ  раздраженій  кобель  на 
просыпался.  На  другой  день  былъ  очень  вялъ,  ходилъ  неувѣренно 
медленно.  Г  38,7. 

Опытъ  ІѴ\.  (0,125:1000). 

Сука  6000.  Въ  3  ч.  45  м.  впрыснуто  1  к.  с.  01.  АЪйупіЫі  въ  ѵ. 
іетог.  (Іех.  Сейчасъ  же  появились  сильныя  тетаническія  судорги, 
во  время  которыхъ  впрыснуто  въ  теченіи  3  м.  (3  ч.  46 — 49  м.) 
0,75  хл.  въ  15  к.  с.  воды  въ  вену.  Судорги  прекратились  ранѣе 
конца  впрыскиваній  и  собака  задремала.  Разбуженная  и  спущенная 
на  полъ  минутъ  черезъ  5,  стала  бѣгать  пошатываясь  и  опусти  въ 
голову  и  хвостъ  (какъ  обыкновенно  послѣ  этой  дозы  хл.);  на  зовь 
не  идетъ,  препятствія  обѣгаетъ  хорошо.  Отсутствіе  всякихъ  прояв- 
леній  дѣйствія  01.  АЪвупШіі  продолжалось  до  конца  опыта,  т.  е.  до 
4  ч.  45  мин. 

Изъ  этихъ  опытовъ  мы  заключаемъ,  что  возбудимость  мозго- 
вой коры,  даже  при  сравнительно  небольшихъ  дозахъ  хл.,  понижается 
для  токовъ,  вызывающихъ  отдѣльныя  мышечныя  движенія,  и  сов- 
сѣмъ  почти  исчѳзаетъ  для  сильныхъ  токовъ. 

Вліяніе  на  возбудимость  спиннаго  мозга. 

Дѣйствіе  хл.  на  возбудимость  спиннаго  мозга  изслѣдовалось  пу- 
темъ  опредѣленія  способности  его  задерживать  судорги  и  предотвра- 
щать смерть  при  предварительномъ,  болѣе  или  мепѣе  одновремениомъ 
и  послѣдовательномъ  отравленіи  животнаго  стрихпиномъ.  Большею 
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частью  нами  употреблялись  смертслышя  дозы  хл.  и  стрихнина;  для 
нослѣдняго  Орались  дозы  значительно  прсвыніающія  минимальную 
смертельную  дозу,  равняющуюся  по  Р.  А.  Ра1ск"у  шёгт.  на  кііо, 
(0,00075:1000). 

Опытъ  ІѴІІ.  (0,0005:1000  зіг.  0,5:1000  хл  ). 

Сука  в.  3320.  I"  39,3.  Въ  11  ч.  6  м.  впрыснуто  нодъ  кожу 
0,00166  З^гусЬпіпі  нііг.  въ  1,66  к.  с.  воды  (0,0005:1000). 

Въ  11  ч.  18  м.  первый  очень  лепіій  нристунъ  тетаничсскиіі, 
судорогъ  съ  задержкой  дыханія. 

Въ  11  ч.  20  —  35  м.  внрыснуто  1,66  хл.  въ  33,2  к.  с.  воды 
(0,5:1000)  въ  V.  сгигаі.  8Іп.  Сейчасъ  зке  послѣ  впрыскиваній  глу- 
боко уснула  на  боку;  проспала  до  2  часовъ,  потомъ  просну- 
лась на  короткое  время  и  снова  уснула,  свернувшись  клубкомъ.  Во 
время  глубокаго  сна  испроншялась  слизью,  замѣчались  дролсь  и  по- 
дѳргиванья  въ  конечностяхъ,  но  временамъ  не  естественное  положе- 
ніе  членовъ:  сведеніе  шеи,  напряікеніе  экстензорныхъ  мышцъ  ко- 
нечностей и  т.  иод.  Судорогъ  не  было  ни  разу  ни  самостоятельныхъ 
ни  послѣ  покалачиванья  позвоночника.  Послѣ  2  ч.  сука  спала  обык. 
спокойнымъ  крѣпкимъ  сномъ.  Въ  3  ч.  35  м.  і°  38,4. 

На  другой  день  найдена  совершенно  оправившейся  в.  3000. 1"  39,4. 

Опытъ  ІѴІІІ.  (0,001:1000  зіг.  1,0:1000  хл.). 

Сука  в.  2950.  (°  38,9.  Въ  1  ч.  39  м.  впрыснуто  нодъ  кожу 
0,00295  8ІгусЬпіп.  нііг.  (0,001:1000).  Въ  1  ч.  47  м.  первый 
легкій  приступъ  тетаническихъ  судорогъ  съ  замедленіемъ  дыханія. 

1  ч.  47  —  57  м.  впрыснуто  2,95  хл.  въ  59  к.  с.  воды  (1,0: 
1000)  въ  V.  зарЬ,  ю.  зіп.  Во  время  впрыскиваній  было  3  присту- 
па общ.  тет.  судорогъ  съ  остановкой  дыханія.  Посаѣ  впрыскиваній 
наблюдался  рядъ  короткихъ  но  интенсивныхъ  тет.  судорогъ  съ  оста- 
новкой дыханія  и  съ  выдѣленіемъ  испражнѳній. 

Отъ  2  ч.  20  м.  приступы  стали  рѣже. 

2  ч.  25  м.  Наркозъ;  громко  стонетъ;  лелштъ  набоку.  Экстензо- 
ры заднихъ  конечностей  и  мышцы  спины  напряжены. 

3  ч.  Легкій  приступъ  тетанич.  судорогъ  съ  замедлен,  дыханія. 
3  ч.  15  м.  Нѣсколько  приступовъ  тетан.  судорогъ  съ  замедле- 

ніемъ  дыханія,  очень  слабыхъ  и  продоллшощихъ  10 — 30  сек. 
3  ч.  30  м.  Такіе  же  судорги,  но  чаще. 

—  »  31  м.  Приступъ  тет.  судорогъ  съ  остановкой  дыханія 
продолжавшійся  около  30  с,  потомъ  приступы  какъ  лреждѣ,  по 
иѣсколько  секундъ. 

3  ч.  43  м.  Приступъ  съ  остановкой  дыханія,  прод.  около  30  с. 

3  ч.  47  м.,  52  м.,  54  м..  55  м.,  въ  4  ч.  О  м.,  3  м.,  5  м. 
и  10  м.  приблизительно  такіе  же  приступы. 

4  ч.  25  м.  Приступы  рѣже.  Въ  промежуткахъ  состояніе  нарко- 
за и  стоны,  35,5. 


—  из  — 


Отъ  4  ч.  55  м.  приступовъ  больше  не  было.  Наркозъ, 

6  ч.  Наркозъ  значительно  слабѣе. 

7  ч.  I"  35,3.  По  врѳменамъ  просыпается,  лежитъ  частью  на 
боку  частью  на  животѣ. 

8  ч.  25  м.  1°  37,8.  Спитъ  свернувшись  клубкомъ;  по  време- 
нам'ь  просыпается.  Держаться  на  ногахъ  не  можетт»  и  не  пытается. 
Изъ  задняго  прохода  во  время  наркоза  текли  испражненія  и  слизь. 

На  другой  день:  ходитъ  и  бѣгаетъ  свободно,  но  вяла,  больше 
дремлетъ.  в.  =  2600.  I"  38,7. 

Опытъ  ИХ.  (0,0015:1000  зіг.  1.25:1000.  хл.) 

Кобель  в.  7720.  1"  39,4.  Въ  3  ч.  35  м.  впрыснуто  подъ  ко- 
жу 0,00772  8ІгуеЬ.  п.  (0,001:1000).  Въ  3  ч.  47  м.  появились 
первыя  легкія  тетан.  судорги  съ  замедленіемъ  дыханія  и  тотчасъ 
же  начаты  впрыскиванія  хл.  въ  ѵ.  зарЬеп.  ш.  8іп. 

3  ч.  50  м.  спитъ  лежа  на  боку. 

4  ч.  7  м.  сильный,  продолжавшійся  около  1  м.,  приступъ  те- 
таническихъ  судорогъ  съ  остановкой  дыханія. 

4  ч.  12  м.  окончены  впрыскиванія  5,4  хл.  въ  108  к.  с.  во- 
ды (0,7:1000). 

4^.4.  37  м.  сильный,  прод.  около  1  м.,  приступъ  тетаническихъ 
судорогъ  съ  остановкой  дыханія. 

4  ч.  38— 45  м.  впрыснуто  еще  2,3  хл.  въ4бк.  с.  в.  (0,3:1000) 

4  ч.  58  м.  Началъ  стонать,      36,3.  Глубокій  наркозъ. 

5  ч.  55  м.  Наркозъ;  стоны;  разслабленіе  мышцъ.  1"34,3. 

6  ч.  18  м.  і«  33,6.  Тоже. 

6  ч.  20—23  м.  впрыснуто  подъ  кожу  еще  0,00386  зІгусЬ.  п. 
(0,005:1000). 

6  ч.  35  м.  1«  33,3;  6  ч.  45  м.  1«  33,0;  6  ч.  55  м.  і*»  32,2. 
Наркозъ.  Д.  32  ровныя,  глубокія;  выдыхъ  усиленъ  и  продолженъ 
П.  96,  04.  полный. 

7  ч.  5  м.  32,5  м.  Покалачиванье  позвоночника  вызываетъ 
одиночное  рефлекторное  движеніе  въ  нижнихъ  конечностяхъ,  но 
не  судорги. 

7  ч.  20  м.  I»  32,2;  7  ч.  30  м.  I"  32,0;  7  ч.  40  м.  31,8. 
Наркозъ  по  прежнему;  стонать  перестала. 

8  ч.  Покалачиванье  позвоночника  даетъ  прежнюю  реакцію.  Тотъ 
же  наркозъ  съ  полнымъ  разслабленіемъ  мышцъ. 

На  другой  день,  въ  10  ч.  55  м.  утра.  Кобеля  легко  принять 
за  мертваго,  такъ  поверхностны  дыханія;  сдѣлаетъ  2—3  дыханія 
скоро  одно  за  другимъ,  затѣмъ  долгая  остановка.  Дых.  9  въ  1'. 
Пульсъ  довольно  полный,  24  раза  въ  1',  Роговицы  мутны, — все 
время  наркоза  глаза  полуоткрыты.  Зрачки  въ  сильномъ  міозѣ.  На 
стукъ  по  столу  и  по  позвоночнику  вздрагиваетъ,  а  такъ  лежитъ 
совершепно  неподвижно;  очень  рѣдко  появляется  одиночное  подерги - 
ванье  задними  ногами,  какъ  бы  отбрасыванье  ихъ  кзади  і°  г.  22,0. 

дне.  Малаховскаго.  о 
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Въ  11  ч.  Помѣщена  въ  согрѣвающій  пікафъ  съ  і°  21,5°. 

11  ч.  5  м.  Дыханія  тотчасъ  же  сдѣлались  глубже,  энергичиѣе, 
11  въ  1'.  1°  шк.  23°. 

11  ч.  15  м.  Дых.  эііергичнѣе,  11  въ  Г.  1°  шк.  25°.  Спить 
спокойно,  110  по  временамъ  единичныя  отбрасыванья  задними  ногами. 

11  ч.  30  м.  1;°  гес."  22,0  Ь^.  шк.  27.  Отбрасыванья  погъ  сдѣ- 
лались  чаще. 

11  ч.  45  м.  Лриступъ  тетанич.  судорогъ.  Собака  вынута  изъ 
шкафа. 

12  ч.  5  м.  и  7  м.  Два  приступа  тетан.  судорогъ. 

—  »  15  м.  Д.  20.  П.  72.      гес.  25».  Спокойно  спитъ. 

—  »  45  м.  С  г.  25,0.  По  временамъ  единичныя  отбрасыванья 
заднихъ  ногъ.  Спокойно  спитъ. 

2  ч.  5  м.  Два  приступа  тетаническихъ  судорогъ;  I"  г.  послѣ 
нихъ  25,0°. 

2  ч.  25  —  35  м.  впрыснуто  еще  1,98  хл.  въ  39,6  к.  с.  в. 
(0,25:1000)  і  г.  25,0. 

2  ч.  40  м.  Помѣщена  въ  шкафъ. 

3  ч.  Спитъ  спокойнымъ,  глубокимъ  сномъ  і"  шк.  30".  Дыханія 
энергичнѣе  сдѣлались. 

3  ч.  30  м.  і»  г.  26,0  I"  шк.  28".  Спок,  и  глубокій  сонъ. 
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Все  время  глубокій  и  спокойныхъ  сонъ,  съ  разслаблеипыми  мыш- 
цами. Дыханіе  и  пульсъ  энергичны.  На  низъ  не  было,  только  изъ 
задняго  прохода  выдѣлилось  нѣсколько  капель  крови  со  слизью. 

Опытъ  прерванъ.  Кобель  вынутъ  изъ  шкафа  и  оставленъ  на 
ночь  на  столѣ  въ  лабораторіи.  Смерть  послѣ  12' ч.  ночи. 

/0,001:1000  8іг.^ 
Опытъ  IX        1,0:1000  хл.^ 

Кобель  5700  іо  39,5.  Въ  3  ч.  2  м.  впрыснуто  подъ  коіііу 
0,0057  8ІГ.  пііг.  (0,001:1000)  и,  не  ожидая  появленія  судо- 
рогъ, впрыснуто  въ  3  ч.  5—15  лі.  въ  ѵеп.  .іііё-.  8Іп.  3,  42  хл.  въ 
60  к.  с.  в.  (0,6:1000).  Все  время  йіусігіазіз,  Развязаиъ.  Глубокііі 
наркозъ;  стоны  при  каждомъ  выдыхаиіи. 

3  ч.  18  м.  Покалачивапьс  позвоночника  и  другія  впѣшнія  ра;і- 
драженія  не  вызываютъ  судорогъ.  Д.  28  ,  йнсргичпыя,  ровныя.  МуИгі- 
а8І8. 
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3  ч.  22  м.  впрыснуто  0,57  хл.  11ика.іачітаііьс  позвоночника 
вызываегь  одиночныя  рефлскторныя  подергиваньл  въ  конечностяхъ 
(не  судорогп).  Стоиегь. 

3  ч.  28  м.  ІІриступъ  сильпыхъ  судорожныхъ  сочотаиных'ь  (пла- 
вательных'ь)  движепій  конечногглміі,  продолжавшійся  около  15  с, 
бозъ  остановки  дыханія.  Проснулся. 

3  ч.  32  м.  Впрыснуто  еще  1,14  хл.  Спитъ,  стонетъ.  Экстен- 
:?оры  задинх'ь  конечностей  сокращены. 

3  ч.  37  м.  Впрыснуто  еще  0,57  хл.,  т.  е.  всего  5.7  хл.  въ 
100  к.  с.  воды  (1,0:1000)  Наркозъ.  Стоны. 

3  ч.  40  м.  Покачпванье  позвоночника  безъ  эффекта.  Д.  52, 
энергичны.  П.  180,  очень  энергиченъ. 

3  ч.  47  ы.  Іі*'  37,3.  Конецъ  термометра  оказался  покрытымъ  кро- 
вавой слизью.  Мышцы  разслаблены.  Откидываетъ  голову  при  вды- 
ханіяхъ. 

3  ч.  55  ы.  Появилось  судорожное  закрываніе  и  открываніе  рта, 
несочетающееся  съ  дыхательными  дви;кеніями  (чаще  ихъ),  продол- 
жавшееся минуты  2,  затѣмъ  появилось  сведеніе  головы  въ  сторону, 
продолж.  около  1 '. 

4  ч.  Лѳжитъ  въ  наркозѣ.  Д.  54,  ровныя.  П.  180,  оч.  энерги- 
ченъ. Муйгіазіз. 

4  ч.  15  м.  36,1.  Тоже  4  ч.  20  м.  35,8,  4  ч.  25  м.  Г 
35,7;  4  ч.  30  м.  35,5. 

4  ч.  35  м.  іо  35,2.  Наркозъ.  Д.  48,  ровныя.  П.  144.  Помѣ- 
щенъ  въ  стеклянный  шкафъ  надъ  лабораторной  печью  съ  I"  32  С. 

5  ч.  30  м.  Наркозъ  продолжается,  но  вѣки  дерягитъ  закрытыми 
(ранѣе  были  все  время  полуоткрытыми),  1°  37,0.  въ  шкафу  30. 
Дых.  энергичиыя,  ровныя,  со  стонами.  Опытъ  прерванъ.  На  ночь 
кобель  оставленъ  въ  шкафу,  котораго  но  мѣрѣ  остыванія  печи 
уменьшалась. 

На  другой  день  въ  6  ч.  утра  найденъ  еовершеино  оправившим- 
ся, но  вялымъ.  В.  5300.  39,6. 

Опытъ  1X1  (0,7:1000  хл.  0,001.1000  8Іг.). 

Кобель  7200,  іо  40.  Въ  4  ч.  — 4  ч.  25  м.  впрыснуто  іп  ѵе- 
паш  заріі.  т.  йех.  5,04  хл.  въ  101  к.  с.  воды  (0,7:1000).  Глу- 
бокій  соиъ;  стоны. 

4  ч.  30  —  35  м.  Впрыснуто  подъ  кожу  0,0072  зІгусЬ.  пііг. 
(0,001:1000). 

5  ч.  25  м.  Все  время  сонъ,  стоны,  ни  малѣйшаго  движенія. 
36,7.  Изъ  йпик'а  текутъ  лшдкія  испра^кненія. 

5  ч.  36  м.  1-ый  приступъ  общ.  тетанич.  судорогъ  съ  останов- 
коп  дыханія,  продолясавшійся  около  15  с. 

6  ч.  Дых.  ровны,  сердцебіеиія  энергичны.  і°  36,2.  Спитъ. 

6  ч.  10  м.  11-ой  приступъ  легкихъ  тетаи.  суд.,  прод.  2—3  с, 
съ  остановкой  дыханія. 
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6  ч.  15  и.  ІІІ-ій  приступъ. 

6.  ч.  37  м.  ІУ-ый  приступъ  немного  сильнѣе,  прод.  15  с.  Въ  про- 
межуткахъ  между  приступами  спалъ. 

7  ч.  5  м.  і°  36,1,  Спитъ,  по  вррменамъ  стонетъ. 

7  ч.  10  м.  Послѣ  внѣшпихъ  раздраліеній,  минуты  черезъ  2, 
Ѵ-ый  дегкій  приступъ  тет.  судорогъ  съ  остановкой  дыханія,  прод. 
15  с.  Послѣ  него  сейчасъ  же  уснула.  Опытъ  прервапъ. 

На  другойдень  кобель  найденъ  оправившимся.  В.  6800.  1°  39,2. 


Опытъ  ІХІІ  (1,0:1000  хл.  0,005251000  зіг.). 


Кобель  5600.  38,3.  Въ  4  ч.  3—25  м.  впрыснуто  въ  ѵ.  іиё- 
8ІП.  5,6  хл.  въ  112  к.  с.  воды  (1,0:1000).  (отъ  7^  уснула). 
Наркозъ. 

4  ч.  45  м.  Впрыс.  подъ  кожу  0,0042  (0,00075:1000)  8ІгусЬ.п. 

5  ч.  15  м.  Впрыс.  подъ  кожу  еще  0,0042  (0,00075:1000) 
зІгусЬ.  п.  Началъ  стонать  при  кангдомъ  вьідыхѣ. 

5  ч.  45  м.  Впрыс.  подъ  кожу  0,0042  (0,00075:1000)  зігусЬ.  п. 

6  ч.  20  м.  Впрыс.  подъ  кожу  0,0042  (0,00075:1000)  зігусЬ.  п. 

6  ч.  50  м.  Впрыс.  подъ  кожу  0,0042  (0,00075:1000)  8ІгусЬ.  п. 

7  ч.  5  м.  Послѣ  внѣшнихъ  раздраженій  1-ый  приитупъ  тетан. 
суд.,  съ  крикомъ  и  остановкой  дыханія,  продол.  15  с. 

7  ч.  15  м.  і°  33,7.  Наркозъ. 

7  ч.  20  м.  Впрысн.  6-ая  миним.  смертельная  доза  8ІГ.  (0,0042). 

7  ч.  30  м.  Послѣ  постукиванья  по  позвоночнику  П-ой  такой 
же  приступъ  судорогъ,  прод.  20  с. 

7  ч.  35  м.  Впрыснута  7-ая  мин.  смерт.  доза  стрихнина. 

7  ч.  40  м.  Самопроизвольный  (первый)  приступъ  тетаничсскихъ 
судорогъ,  прод.  20  с. 

7  ч.  52  м.  Еще  два  самопроизв.  токихъ  же  приступа. 

8  ч.  5  м.  Еще  три  приступа  въ  теченіи  ІѴ2  мин. 

Съ  8  ч.  15  м.  Начались  частые  приступы  тетан.  .судорогъ  съ 
громкимъ  стономъ;  въ  промеліуткахъ  между  приступами  кобель  на- 
ходится въ  глубокомъ  снѣ  и  стонетъ  громко  въ  концѣ  каждаго 
выдыха. 

8  ч.  30  м.  Приступы  очень  коротки,  но  часты.  Опытъ  прср- 
ванъ. 

Смерть  послѣ  12  ч.  ночи. 

На  основаніи  вышѳизлоліенныхъ  опытовъ  приходимъ  къ  заклю- 
ченію,  что  хл.  громадно  поеил{аетъ  возбудимость  спиннаго  мгозга  и 
составляетъ  довольно  могущественный  антидотъ  стрихнина. 


Вліяніе  на  періи|>еричсекую  чувствительность. 

Для  выясненія  этого  вопроса  во  всѣхъ  3  ііііжеслѣдующихъ  опы- 
тахъ  выбривались  волоса  на  ровиыхъ  и  аналогичныхъ  участохъкожи 
(іп  ге§.  ІіітЬаІіЬііз)  величиною  приблизительно  въ  ладонь.  Отмѣча- 
лась  минимальная  сила  тока,  способнаго  вызвать  слабую  реакцію 
со  стороны  животнаго  при  раздраженіи  центральныхъ  пунитовъ  вы- 
бритыхъ  областей  (наведеннымъ  токомъ  аппарат  а  Ви  Вріз  Неутопй'а 
съ  1  небольшимъ  элементомъ  Грене).  Затѣмъ  въ  1  изъ  выбритыхъ 
участковъ,  въ  периферію,  впрыскивалась,  невызывающая  общихъ 
явленій,  доза  хл.,  а  въ  2-ой,  въ  соотвѣтственное  мѣсто,  впрыски- 
валось равное  количество  нормальнаго  солянаго  раствора.  Въ  1-мъ 
опытѣ  эти  впрыскиванія  дѣлались  въ  •  одно  мѣсто  периферіи,  а  въ 
2  слѣдующихъ  опытахъ  въ  2  (одинаково  отстоящіе  отъ  пункта  при- 
ложенія  тока)  мѣста  периферіи. 

Затѣмъ  снова  раздражались  прежнія  же  центральныя  мѣста  выбри- 
тыхъ областей  и  отмѣчалась  минимальная  сила  тока,  нужная  для  вы- 
зова прежней  реакціи  со  стороны  животнаго.  Мѣста  раздралсенія  предъ 
приложеніемъ  тока  смачивались  слабымъ  солянымъ  растворомъ. 


О  п  ы  т  ъ  1X1 II  (0,25  лодъ  кожу). 
Кобель  в.  8000-  Постановка  опыта  какъ  и.зложено  выше. 


ч.  м. 


11  25 

—  35 

—  45 

—  50 

—  55 


140 
140 
145 
120 
ПО 


140 
120 
130 
120 
110 


12   3  впр. 


0,25  хл. 


Впр.  5  к.  с.  норм.  СОЛ.   раствора  (въ  1 


въ  5  к. 


с.  в. 


мѣсто 


—  12 

—  22 

—  32 

—  42 

—  52 
1  2 

—  12 

—  22 


115 
ПО 
ПО 
ПО 
ПО 
ПО 
ПО 
115 


120 
115 
120 
120 
120 
115 
ПО 
115 


-  Н8  — 


О  п  ы  т  ъ  IX IV  (0,4  подъ  кожу  ). 


Кроликъ,  самсцъ,  в.  2000.  Постановка  опыта  кань  изложено  выше. 


ля  раз- 

іенія. 

В)  ^ 

С^^ 

іравой 
оны. 

Вре] 

О 

в  (а, 
о 

ра  " 

й  ё 

Ч.  М. 

11  15 

1 10 

110 

—  21 

120 

120 

—  27 

125 

125 

—  32 

120 

120 

—  38 

1 15 

115 

-  44 

115 

л.  X  О 

115 

—  50 

115 

115 

—  56 

115 

115 

—  58  впр. 

0,2  хл. 

Впр 

въ  4  к. 

с.  в. 

12  4 

1  1  к 

115 

-  10 

I  1  п 

I I  и 

120 

—  16 

ОА 

120 

—  22 

УО 

120 

—  28 

у  и 

120 

—  34 

1  АЛ 

іии 

120 

—  40 

іии 

120 

-  46 

1  ЛА 

100 

120 

—  51  впр. 

0,^  ХЛ. 

Впр. 

въ  4  к. 

С.  В. 

—  57 

і  А  А 

100 

120 

1  3 

1  АА 
100 

120 

—  9 

О  А 

УО 

125 

-  15 

1  ПА 

1  Ои 

130 

—  21 

90 

125 

—  27 

90 

120 

—  33 

90 

120 

-  39 

100 

120 

—  45 

105 

120 

—  51 

100 

120 

—  57 

105 

125 

2  6 

105 

120 

—  16 

ПО 

120 

—  30 

115 

125 

(Общаге  дѣйствія 

хл.  не  зі 

ста  периферіи). 


ста  периферіи). 


—  119  — 


О  п  ы  т  ъ  ІХѴ  (4,0  подъ  кожу). 
Тотъ-же  кроликъ.  Талес  постановка  опыта. 


1 

со 

я  и 

о  а 

о  • 

ей  .2 
а 

а  ш 

5  и 

і  § 

44  О 

о 

о 

Ч.  М. 

9  25 

100 

130 

—  31 

100 

135 

—  37 

100 

135 

—  44 

100 

1  ол 

1 30 

—  50 

105 

135 

—  56 

ІОэ 

135 

10  3 

100 

135 

—  13  впр 

4  к.  с. 

Впр. 

0,2  хл.  въ 

СОЛ. 

раств. 

1  к. 

  10 

1  лп 

14-и 

І1 

140 

—  27 

ІОо 

175 

—  33 

100 

175 

—  39 

100 

1  О  Л 

180 

—  45 

100 

і  Л 

170 

—  51 

100 

170 

—  57 

95 

-1  Г?  Л 

170 

11  2 

100 

■1  О  Л 

ІоО 

—  13  впр 

.  4  к.  с.  н. 

Впр. 

0,2  хл.  въ 

СОЛ 

раст. 

—  15 

-1  А  г 

105 

і  р  л 

ІЬО 

11  21 

105 

160 

(  95) 

—  27 

105 

11)0 

/'  Пел 

С  95) 

—  33 

■1  А  г 

105 

і  /*  л 

11)0 

(100) 

—  39 

100 

130 

(110) 

—  45 

100 

1  о  л 

120 

(100) 

к.  1 

1  '^П 

—  57 

100 

120 

(100) 

12  3 

105 

130 

(115) 

—  9 

100 

135 

(115) 

—  15 

100 

125 

(115) 

~  21 

100 

120 

(110) 

—  27 

100 

120 

(110) 

—  33 

100 

120 

(110) 

—  39 

100 

115 

(ПО) 

-  45 

105 

115 

(ПО) 

(Обіцаго  дѣйствія  хл.  по  .замѣчалось). 

Цпфры  въ  О  обозпачаютъ  мішималыіую  силу  тока,  вЕлзьшаюіцуіо 
реакцію  со  стороны  животпаго,  при  раздраженіп  мѣста  Г)Олѣо  близ- 
каго  къ  мѣсту  укола. 


—  по  - 


На  основаніи  этихъ  опытовъ  можно  предположить,  что  хл.  не 
сильно  вліяетъ  на  периферическую  чувствительность. 


Резюмируя  данныя,  получснныя  изь  опытовъ  на  тенлокровныхъ, 
приходимъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

1)  Хлорал формамидъ  вызываетъ  сонъ  у  собакъ  и  кроликовъ, 
вліяя  на  черепной  мозгъ. 

2)  Пониаіаетъ  возбудимость  головнаго  мозга. 

3)  Понижаетъ  возбудимость  спиннаго  мозга. 

4)  Разстраиваетъ  координацію  движеній,  вліяя  на  центральную 
нервную  систему. 

5)  Угнетаетъ  рефлексы,  вліяя  на  рефлекторные  центры,  зало- 
женные въ  спинномъ  мозгу. 

6)  Понижаетъ  кровяное  давленіе,  парализуя  сосудодвигатель- 
ный  цѴнтръ. 

7)  Учащаетъ  сердцебіенія  путемъ  пораженія  центральной  части 
задерживающаго  сердце  аппарата. 

8)  Повышаетъ  возбудимость  дыхательнаго  центра. 

9)  Понижаетъ  температуру  тѣла  путемъ  1)  усиленной  потери 
тепла  съ  поверхности  и  2)  уменьшенія  выработки  тепла. 

10)  У  собакъ  поражаетъ  желудочно-кишечный  каналъ. 


Работа  эта  произведена  въ  формакологической  лабораторіи  Импе- 
раторской Военно -Медицинской  Академіи.  Заканчивая  свою  роботу, 
считаю  долгомъ  выразить  искреннюю  благодарность  ассистенту  при 
каеѳдрѣ  фармакологіи,  глубокоуважаемому  Сергѣю  Александровичу 
Попову,  какъ  за  быборъ  темы,  такъ  и  за  непосредственное  и  всегда 
охотное  руководство  и  помощь. 

Сердечная  признательность  д-ру  В.  И.  Подановскому  за  любез- 
ную помощь  при  постановкѣ  пѣкоторыхъ  опытовъ. 


—  I  — 


о  и  г  V  а  №  1-й. 


Въ  15' 
Кров.  давл. 


Вт,  I' 


15  33 
30  32 
45  34 
60  33 
15  33 
30  34 
45  33 
60  34 
15  34 
30  31 
[э  34 
60  36 
15  32 
30  37 
45  — 
60  38 
15  34 
30  35 


158  228 
164  224 
166  228 
156  230 
168  228 
166  234 
162  — 
168  226 
162  228 
160  220 
164  236 
—  220 
162  228 
168  223 
158  230 
166  218 
170  214 
166  218 


194 


С 

193 
І94 
197 

193  132 
198 
195 
198 

197  134  197 
195 
190 
200 

192  135 
195 
197 
194 

192  144 

193 
192 


I  іи.і.  0,45  хл. 
194  въ  9  к.  св.  Пр 
37" 


194,5 


156 
148 


45  —  158 
60  36  150 
15  38  152 
30  37 
45  41 
60  40  150 
15  37  154 

30  42  152 
45  44  — 
ЬО  40  — 
15  43  — 


216  187 
—  183  140 
230  191 
214  185 
228  188 
224  185  І56 
200  177 
226  189 
228  190  . 
224  188  ]63 

198  165 


II  0,4.1  хд. 
въ  9  п.  с.  в 
Пр.  29». 


30  45  150  222  186 


45  46 
60  47 
15  — 
30  46 
45  44 
«О  46 
15  45 
30  43 
45  44 
60  — 
15  45 
30  46 
45  47 
60  44 
15  47 
30  46 
45  42 
60  49 
15  39 
30  46 


—  220 
140  204 
152  220 

—  206 
150  222 

—  206 
158  210 
160  — 
150  204 

—  200 

—  208 

—  216 
164  218 

—  210 
166  220 
152  — 
164  216 
160  224 
172  218 
164  230 


185 
172  181  177 
186 
179 
186 

178  183  182 

184 

185 

177 

175  176  180 

179 

183 

191 

187  182  185 

193 

186 

190 

192  184 
195 
197 


189  пі  іп.і.  «,45  хл, 
въ  9  к.  с.  в. 
Пр.  39» 


187  ІѴ  ?ДІ.  0,45хл 
к-ь  9  к.  с.  в. 
Ир.  29». 

\'  ^п^■.  0,40  хл 
Пр.  -ш 

VI  0,1.і  .хл 
въ  .4  к.  с.  в 
Пр.  12'' 


190 


45 

44 

166 

216 

191 

60 

45 

168 

212 

190 

174 

193 

15 

44 

166 

218 

192 

30 

46 

168 

210 

189 

45 

47 

174 

212 

193 

60 

46 

176 

— 

194  183 

192 

15 

46 

172 

216 

30 

47 

170 

208 

189 

45 

44 

178 

212 

195 

60 

45 

174 

210 

192 

182 

192,я 

15 

— 

178 

— 

194 

30 

47 

176 

224 

200 

45 

48 

178 

228 

203 

60 

46 

176 

210 

193  186 

197, я 

15 

■ — 

170 

214 

192 

30 

— 

122 

224 

173 

45 

— 

158 

212 

185 

60 

48 

166 

220 

193 

186 

іт 

15 

49 

168 

210 

189 

30 

45 

180 

214 

197 

45 

46 

184 

— 

199 

60 

— 

180 

216 

198 

186 

196 

15 

47 

— 

— 

— 

30 

— 

160 

212 

189 

45 

46 

182 

226 

204 

60 

48 

176 

— 

201 

188  198 

15 

50 

178 

220 

199 

30 

47 

182 

214 

198 

45 

51 

— 

216 

199 

60 

49 

176 

222 

— 

197 

199 

15 

47 

164 

216 

190 

30 

50 

180 

218 

199 

45 

48 

— 

— 

— 

60 

49 

178 

216 

197 

194  196 

15 

47 

174 

— 

195 

30 

— 

180 

214 

197 

45 

45 

174 

212 

193 

60 

48 

172 

216 

194 

187 

195 

15 

50 

174 

220 

197 

30 

47 

172 

218 

195 

45 

49 

180 

214 

197 

60 

48 

— 

218 

199 

194 

197 

15 

— 

176 

210 

193 

30 

47 

— 

220 

198 

45 

48 

178 

212 

195 

60 

— 

184 

— 

198 

191 

196 

15 

— 

178 

214 

196 

30 

47 

166 

220 

193 

45 

45 

180 

226 

203 

60 

49 

170 

216 

193 

189 

196 

15 

182 

212 

197 

30 

48 

172 

218 

195 

45 

47 

186 

222 

204 

60 

50 

178 

236 

207 

194 

201 

15 

49 

182 

218 

200 

30 

214 

198 

45 

51 

178 

218 

60 

47 

212 

195 

196 

198 

15 

50 

176 

220 

198 

-  II 


15 
80  51 
45  49 


30  49  174 
45  51  178 
60  53  172 
49  180 
176 
174 
КО  47  170 
15  49  172 
30  50  174 
45  50  172 
60  49  182 
15  —  190 
30  50  184 
45  49  188 


214  194 
222  200 

212  192  203  196 
210  195 
220  198 
216  195 

—  193  196  195 
220  196 

212  193 
216  194 

—  199  198  1П5 
212  201 

—  198 
214  201 


60  48 
15  47 
30  48 
45  48 
60  46 
15  51 
30  47 
45  50 

60  4;5 

15  53 
30  52 
45  50 
60  - 


176  —  195  195  199 
188  —  201 
186  —  200 
182  200  191 
184  220  202  189  198,5 
—  210  197 
192  212  202 
184  210  197 
180  220  200  194  199 

184  —  202 
178  228  203 
160  208  184  205  200 


О  и  Г  V  а   №  2-й. 


Въ  15" 
Кров.  давл. 


15  25  124 
30  24  128 
45  23  122 
60  23  126 
15  —  122 
30  24  128 
45  —  124 
60  26  126 
15  22  118 
30  21  122 
45  —  124 
60  23  — 
15  22  — 
30  23  126 
45  22  120 
60  23  118 
15  22  128 
30  21  124 
45  25  122 
60  32  126 
15  39  136 
30  37 
45  40 
60  39  134 
15  38  142 
30  40  — 
45  38  138 
60  45  140 
15  43  - 
30  44  142 
45  —  140 
60  45  142 
15  44  — 
30  —  140 


126 
142 


0} 

§  о 

178  151 
186  157 
194  158 
192  159 
194  158 
190  159 
186  155 
202  164 
210  — 
188  155 
184  154 
182  153 
180  152 

—  153 
194  157 
182  150 
186  157 
188  156 
180  151 
186  156 
182  159 
178  152 
176  159 
172  153 
172  157 
174  158 

—  156 
170  155 

178  160 
164  152 
166  154 
172  157 
168  154 


Въ  1' 


о  та 

5-.  а. 


95  156 


97  159 


89  156,5  ■ 


92  153 


1  ііу.  0,49 
100  155    хд.  въ  9,8  к. 

с.  в.  Пр.  60". 


148  156 


Пш^.0,49 
161  156,8  хл.  въ  9,8  к. 

с.  в.  П|).  60" 


176  156,8 


45  45 
60  42 
15  44 
30  47 
45  43 
60  45 
15  — 
30  — 
45  — 
60  47 
15  46 
30  45 
45  46 
60  — 
15  47 
30  49 
45  51 
60  53 
15  54 
30  53 
45  52 
60  49 
15  53 
30  — 
45  51 
60  54 
15  56 
30  55 
45  54 
60  59 
15  53 
30  59 
45  57 
60  65 
15  63 
30  60 
45  62 
60  65 
15  62 
30  63 
45  59 


—  166 
136  166 
132  164 
130  — 
136  154 

—  162 
134  150 
136  154 

—  156 

134  154 
136  160 
136  160 
132  — 
134  — 
132  — 
138  158 
136  156 

—  170 
124  178 
132  168 
144  170 
146  174 

—  172 
144  174 
128  178 
154  — 
138  176 
152  184 
150  178 
132  174 
136  176 
142  172 
156  170 
148  168 
136  172 
156  166 


153 

151  175  154 

148 

147 

145 

149  170  147 

142 

145 

146 

—  182  145 
144 
148 
148 

146  183  146,8 

147 

146 

148 

146  200  147 

153 

151 

150 

157  208  153 

160 

159 

153  211  158 

166 

157 

168 

164  224  164 

153 

156 

157 

173  234  158 

158 

154 

161 


III  іп^. 
хл.  въ  9 
с.  в.  Пр 


_    —  250  158,8 


152  162 
154  166 
156  164 


156 
160 


245  159 


-  III  — 


«<  с'- 


С  и  Г  V  а   №  3-й. 


Въ  15' 
Кров.  давл. 


X 


а 


Нь  I' 


(О  т 

о  св 

>.  а. 


15  ;Л  184  210  197 
{О  27  188  218  :^0.-і 
5  26    —  212  200 
(ІО  26  182    —  197  I  К)  1НѴІ 

27  188  216  202 

28  192  224  2Ѳ8 

—  196  230  228 

—  186  236  211  111  212 

26  192  226  209 

27  —  216  204 

29  182  210  196 

—  186  212  199  111  202 
31  180  214  197 
27  184  212  198 

31  190  232  211 

30  —  212  201  119  202 
27  188  216  202 
29  186  214  202 

32  —  210  198 

33  190  220  205  121 
36  170  208 

—  166  212 

38  168  208 

43  178  224 
41  166  204 
36  172  — 

—  170  194 
35  178  220 

40  168  214 

41  164  202 

40  160  190 

39  162  186 

42  160  — 

41  —  188 

40  156  198 
39  174  190 

38  170  188 

39  166  184 

41  170  192 

42  162  194 

Спустя  1 

44  164  190 

42  —   —  — 
І5  41  166    —  178  169  177 

Спустя  2  минуты. 
]()  _  170  202  1  86  . 
Спустя  1  минуту. 

15  56  174  216  195 

Ю  55  176  204  190 

15  49  178  194  186 

!0  42  166  200  183  202  188,5 


5 
30 
Ц5 
60 
15 
30 
45 
60 
5 
30 
45 
60 
15 
О 
45 
60 
5 
30 
45 
50 
15 
Ю 
45 
ВО 
115 
',0 
45 
■ІО 
115 
О 
\І5 
ІІО 
5 

30 

Из 

И) 


15 
ІіО 


202 

189 
189 
188 

201  153 '192 
185 
188 
182 

199  148  188,8 
191 
183 
175 

174  160  181 
178 
174 
177 

182  162  176,  л 
179 

175  ПІ 
181  хл. 
178  160  178  с. 

минуту. 
177 


I  ІП^.  0,4  хл. 
въ  8  к.  с.  в. 

Пр.  1'4". 


II  1п].0,4хл, 
въ  8  к.  с.  в. 
Пр.  1'. 


іп^.  0,4 

въ  8  к. 
5.  Пр.  1'. 


IV  іп].  0,4 
хл.  въ  8  к.  с. 
в.  Пр.  1'18'. 


1  К  /ІО 

іо  4^ 

1  ІІЛ     1  Ліі 
І04  ЮЬ 

1  7 
1  1  0 

О/л    Л  Л 
ОК)  4:1) 

1 ои  ІОО 

1  7/1 
1/4 

Л  к 

1  ои  юи 

1  7А 

1  /и 

і?л  л  к 
Ы)  40 

ни  лю 

1  7А 

1  /и 

1  /?7 
1  0( 

ІО   О  і 

10^і  104 

1  7Ѵ 

1011  — 

1  70 
1  /  .с 

Л  к  ^^ 

40  ОУ 

100  ІоО 

171 
\  1 1 

ОѴ  — 

1 йЯ   1  ОА 

іоо  1ми 

1  70 
1  /  У 

1  к  ^ 
100 

\  7  -1 

15  37 

164  182 

173 

30  36 

162  186 

174 

40  ОІ7 

104  1*7/ 

1  7Я 
1  /  о 

ои  -ли 

І7А  1 ОП 
і  IV  ІИи 

1  ЯП 

юи 

1  (іО 

1  7Й 
1/0 

1 0  оо 

ОѴ  -гУ 

Л  00 
— -  ІУл 

1  Я1 
ІОІ 

Л.К  47 
40  о  і 

1  1  о   

1  ял 

104 

1 ЙЯ  1 ОП 

іоо  1 уи 

170 
1  /  У 

1  ^чА 
104 

1  Я1 

101 

1  с;  47 

1 7А  1 ЯЯ 
1(4  ІОо 

ои  — 
1 

1  74.  1  ОП 

1/4  1 уи 
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114  120 

117 

45 

112  122 

60 

29 

114  118 

15 

28 

116  124 

120 

30 

118  122 

112  120 

Спустя    60  сек. 

45 

31 

110  132 

121 

60 

30 

108  130 

119 

122  120 

15 

30 

112  136 

124 

30 

114  — 

125 

120  124,5 

X 
X 

(О 

а 
о 
а 

и 


О  и  Г  V  а   №  7-й. 


Въ  15" 
Кров.  давл. 


Въ  1' 


о  !=1 


X 
(Я 

3 


ш 

«; 
Ф 

О 


с 


п 

ее 


15  39  126  158  142 

30  53  124  164  144  184  143 

Спустя  45  сек. 
30  52  118  170  — 
45  44  126  176 
60  49  130  186 
15  42  126  178 
30  50  122  198 
45  42  124  170 
60  36  140  260 
15  33  190  274 
30  35  174  244 
45  30  154  198 
60  31  160  218 
15  28  150  202 
138  194 
128  184 
118  194 
29  126  174 
108  190 
45  29  122  172 
НО  26  110  176 
15  —  114  — 
30  28  118  190 
45  29  128  172 
60  28  114  168 


30 
45 
60 
15 
30  27 


151 

158  193  151 
152 
160 

149  Раздраж. 
200  170  165  ток.  К= 
232  Прод.  5 

209 
176 

189  129  201,5 
176 

166  ' 
156 

—  112  163,5 

150 
149 
147 

143  111  147 
145 
154 
150 

141  111  147,5 


ИНД. 

=100 
сек 


15  — 
30  29 
45  28 
60  30 
15  26 
30  29 
45  31 
60  30 

15  — 
30  32 
45  31 
60  28 
15  31 
30  28 
45  — 
60  32 
15  27 
30  29 

60  31 
15  29 


124  182  153 
132  184  158 
120  172  146 

—  178  149  115 

—  180  150 
116  174  145 
128  164  146 
118  178  148  116 

104  158  131 
96  144  120 
84  128  106 
70  136  103  121 
68  124  96 
72  120  — 
62  110 
68  116 
58  100 

—  106 
15"  спустя 
74  102  88 
72    —  87 


15  31 
30  — 
45  33 
60  35 
15  — 
30  37 
45  40 
60  36 


86 

92  119 
79 

82  112 


30  30    74    96    85  118 


30  сек.  спустя. 

—  98  86 
72  100  — 


72  98 
80  100 
82  106 
80  — 


85 

90  130 

94 

93 


151, 


I  іп^.  0.481 
147    въ  9,62  I 
в.  Пр.  1  . 


ІІІПІ.0,4^1 
115  въ9,62к. 
Прод.  35 


92,5 

Ш  іпі.  О,' 
80,5хл.  въ  9,62. 
с.  в.  Пр.  ; 

IV  іп].  о, 
хл.  въ  9,6' 
с.  в.  Пр.  2. 

86 


88  114  101 

90  110  100  148 


87 


97 


—  XIII  - 


15  41    —  І20  105 

30  35    92  16в  129  Разд.  К=100. 

45  50  146  196  171 

60  44  102  176  139  170  136 

15  42  106  132  119 

30  41  116    —  124 

45  49    —  130  123 

60  —  114  128  121  167  122 

15  —  110  126  118 

30  39  108    —  117 

45  40  110  128  119 

60  42  108  130    —  163  118 

15  46    —  132  120 

30  48    —    —  — 

45  50  116  138  127 

60  49  118  142  130  193  124 

15  —  122    —  132 

30  —  126  146  136 

45  51  124    —  135 

60  47    —    —    —  197  134,5 

15  49    —  148  136 

30  —  122  140  181 

45  50  116  144  130 

ВО  49    —  140  128  197  131 

15  34  118  176  147  Равд.  К=100. 

30  39  108  172  140 

45  44    —  158  133 

60  48  104  162    —  165  138 

15  54  116  146  131 

30  52  130  148  139 

45  55  136  156  146 

(Ю  52  128  160  149  213  Ш 

15  51  136  162  — 

30  50  128   —  145  V  іпі.  такая 

45  51  134    —  148  же.Прод.  25'. 

60  44  130  160  145  196  147 
15  43  132  154  1^3 

30  —  128  150  139  VI  іщ.  такая 

45  44  132  154  143  же.Прод.40''. 
60  45  136  158  147  175  143 
15  41  134  154  144 
;  30  42  134  154  144 
45  —  132  150  141 

60  45  130   —  140  170  142  VII ІЩ.  такая 

15  40  124  148  136  же.Прод.35*. 

30  _  120  140  130 

45  41  126  146  136 
■  «О  _    _    _    _  162  134,5 

15  43   —   —   —  VIII іпі.  такая 

30  40  1  22  148  1  35  же.  Прод.20". 

г  45  38  120  142  131 

60  40  118  136  127  161  132 

15  _    _    _  _ 

30  42  120  144  132 

45  41  128  154  141 

60  —  124  150  137  164  137 
15  —  118  144  131 

30  42  128  164  140  Равд.  К.=100 

46  39  134  190  162 

60  44  122  198  160  166  150 
15  41  106  148  127 
30  47  104  136  120 
45  48  102    —  119 


60  49  122  144  133  185  125 

15  45  128  154  141 

30  48  144  168  156 

45  —  152  172  162 

60  43  146  166  156  184  155 

15  46  138  162  150 

30  48  136  154  145 

45  47  134  150  142 

60  46    —    —    —  187  145 

15  45  132  146  139 

30  44    —  144  138 

45  45  130  142  136 

60  —  126  140  133  179  136,5 

15  —  124  138  131 

30  —  122  136  129 

45  42  124    —  130 

60  44    —  138  131  176  130 

15  45  126    —  132 

30  46  130  142  136 

45  42  126  140  133 

60  44    —  144  135  177  135 

15  _    _  140  133 

30  46  130    —  135 

45  43  116    —  128 

60  45  104  136  120  178  129  Р.  К=100. 

15  44    92  122  107 

30  43    86  104  95 

45  49    90  110  100 

60  47    98  112  105  188  102 

15  44  102  120  111 

30  —  106  128  117 

45  45  108  132  120 

60  —  112  134  123  178  118 

15  —  114    —  124 

30  46  116    —  125 

45  —  118  136  127 

60  44  116  132  124  181  125 

15  47    —  130  123 

30  43  112  128  120 

45  44  106  124  115 

60  45    —  120  ИЗ  179  118 

15  44   —  124  115 

30  42  100  136  118 

45  46    98  140  119 

60  —  114  144  129  178  120 

15  45  118  142  130 

30  43  122  140  131 

45  47  114  136  125 

60  44    —  128  121  179  127 

15  46    —  130  122 

30  45  110  128  119 

45  46    —    —  — 

60  45  116  132  124  182  121 

15  _  118    _  125 

30  46  114    —  123 

45  45    —  130  122 

60  —    —  128  121  181  123 

15  —  110  126  118 

30  —  104  122  113 

45  46    —  120  112 

60  —  102  116  109  182  ИЗ 

15  44    ~    —  — 

30  45    98    —  107 


—  XIV  — 


45  46    —  112  105 

60  44    —  122  110  179  108 

15  —  110  128  119 

Спустя  1  минуту. 
30  47  122  134  128 
45  48  120    —  127 
60  47  118  130  124  187  125 
15  -  112  128  120 
30  46   —  124  118  186  119 

Спустя  2  минуты. 
45  47  112  154  132 
60  46  118  146  132  186  132 
15  48  120  144  — 
30  42  116  168  142       Разд.  К=100. 
45  45    90  130  110 
60  51    —  101    97  186  120 


15 

49 

100 

116 

108 

30 

48 

104 

118 

111 

45 

47 

102 

122 

112 

60 

49 

126 

130 

128 

193 

115 

15 

— 

106 

132 

119 

30 

48 

110 

— 

121 

45 

49 

— 

130 

120 

60 

47 

108 

132 

— 

193 

120 

15 

49 

ЛО 

134 

122 

30 

47 

114 

148 

131 

Р 

45 

— 

102 

152 

127 

60 

46 

98 

116 

107 

189 

122 

15 

51 

104 

126 

115 

30 

47 

114 

128 

121 

45 

46 

126 

120 

60 

45 

112 

128 

189 

119 

15 

46 

108 

124 

116 

30 

45 

122 

115  182  115,6 

Разд. 


О  и  Г  V  а 


Въ  15' 
Кров.  давл. 


Въ  1" 


}в  и  я 
о  к  § 


« 
Ф 
О. 

о 


о 
н 


ю 
« 
о- 


15  25  126  210  168 
30  26  122  204  163 
45  —  124  206  165 
60  24  134  216  175  101  168 
15  23  136  218  177 
30  25  140  —  179 
45  24  130  216  173 
60  23  134  214  174  95  176 
15  24  130  210  170 
30  22  134  214  174 
45  30  138  220  179 
60  25  132  216  174  101  176 
15  —  156  220  188 
30  23  138  —  179 
45  26  146  224  185 
60  25  152  234  193 
15  33  172  254  213 

Собака  безпокоилась 
30  26  150  226  188 
45  24  144  224  184 
60  _  140  228  — 
15  23  136  224  180 
30  —  152  216  184 
45  22  136  222  179 
60  —  146  218  182 


99  186  Раздр.инд.то- 
конъпри  Е,.= 
600  с.  Прод. 
5'. 

107  192  К.=600с.инд, 


90 


15  23  142  224  183 
30  —  140  218  179 
45  —  156  —  187 
60  27  —  228  192 
15  25  132  222  177 
30  24  134    —  178 


Е.=550  — 

К.=500  - 

181  К.=450  — 

В,.=::400  — 


96 


К.=350 
185  К.=300 


№  8-й. 

л  с; 

25 

132 

212 

172 

22 

130 

214 

ЛПК 

10 

212 

І71 

ол 
ои 

126 

208 

167 

л  с 
45 

23 

132 

206 

169 

ьо 

21 

21 6 

174 

ас  1 7П 
оо  і  1  и 

15 

23 

214. 

173 

60 

134 

216 

175 

45 

60 

21 

132 

210 

171 

15 

22 

148 

179 

оі) 

21 

134 

212 

173 

45 

22 

138 

175 

60 

140 

216 

178 

87  176 

15 

138 

214 

176 

30 

142 

252 

197 

=300 

45 

24 

146 

264 

205 

60 

23 

150 

228 

189 

91  192 

=320 

15 

24 

158 

232 

195 

30 

23 

140 

224 

182 

45 

22 

134 

210 

172 

94  186  К.; 

60 

25 

138 

236 

187 

=300 

15 

22 

140 

218 

179 

30 

21 

138 

216 

177 

45 

24 

140 

218 

179 

60 

23 

144 

222 

183 

90  179,5 

15 

22 

148 

218 

30 

136 

212 

174 

45 

24 

146 

218 

182 

60 

21 

138 

212 

175 

89  178,5 

15 

22 

136 

208 

172 

30 

140 

212 

176 

45 

138 

216 

177 

60 

142 

212 

88  175,5 

15 

23 

138 

210 

174 

30 

142 

176 

45 

144 

214 

179 

60 

140 

210 

175 

92  176 

15 

24 

208 

174 

—  XV  - 


30  23  144    -  176 
45  22  146  210  178 
60  23  142    —  176  92 
15  22  140  20(і  173 

Спустя  30  сек. 
60  23  146  212  179 
15  23  1Г.4  208  181 
30  -146    -  177 
' ■  ,  01  156  212  184 

,  23  148    —  180  90 
15  24  158  218  188 
30  25  164  228  196 
45  24  162  220  191 
60  23  152  228  190  96 
15  25  160  244  202 
Ю  32  152  228  190 
45  26  144    —  186 
»60  25  154  232  193  108 
15  28  168  222  195 
30  29  162  226  194 
[45  23    —  214  188 
60  24  148  216  182  104 
15—170    —  193 
30  —  150    —  183 
45  25  176  210  193 
60  23  166  200  183  96 


176 


180,5 


К=300 


191 


15  38  176  188  182 
30  39  180 

Спустя  1  минуту. 
5  34  158  192  175 
160  31  160  190  175 
15  38  1.58  184  171 
30  45  154  172  163 
45  42  156  174  165 
60  40  —  —  —  165  166 
167 
168 
167 

158  155  165 
156 


К-280  - 


193  К=300  - 

К=::290  — 

К=280  - 

190 


I  іщ.  0,6  хл. 
188  въ  12  к.  е.  в, 
Пр.  27  сек. 


15  38 
30  36 
45  — 
-60  45 
15  47 
30  43 
45  — 
60  45 
15  44 
30 

45  _ 
80  45 
15  - 
Ю  44 
15  — 
50  42 
15  45 
30  4  3 
Ѣ  45 
30  43 
15  - 
30  41 
15  44 
30  42 
15  43 
Ю  42 


160  — 
158  178 
156  — 
148  168 
150  162 
152  164 
148 

144  158 
140  154 

146  156 

—  158 
144  154 
146  — 
144  156 
142  — 
140  154 
136  — 
132  156 
138  — 
136  160 
142  156 

—  152 

—  160 
144  162 
118  — 


И  іщ.0,6хл 
Пр.  25  с. 


III  іп].  такая 
же.  Пр.  24  с. 


158 
156 

151  178 
147 

151 

152  177 
149 
150 


155 


149 


IV  ш^.  такая 
же.  Пр.  32  с. 


149  175 
147 
145 
144 

147  176  146 

148 
149 
147 

151  170  149 

153 

155 


149,бУ  іп].  такая 
же.  Пр.  50  с. 


УІ  іщ.  такая 
же.  Пр.  42  с 


45  43 

146  168 

157 

VII  ііу. такая 

60  — 

—  160  153 

171  156,51ке.  Пр.  40  с. 

1.-)  44 

142  — 

151 

30  43 

146  164 

155 

45  - 

144  162 

153 

•  • 

у  Ш  1113.  так. 

60  — 

134  170  152 

173  153  же.  Ир.  с. 

15  — 

144  160 

30  42 

140  150 

145 

1  /0  148,і 

Спустя  2  минуты 

30  сек. 

15  42 

142  16о 

155 

30  — 

151 

45  43 

—  15Ь 

л  г/л 

150 

60  — 

146  158 

170  152  ІХіпі.  0,2хл. 

15  45 

—  ІЬО 

15о 

въ  4  к.  с.  в. 

Пр.  18'. 

30  44 

150  162 

ІоЬ 

45  45 

152  164 

158 

60  — 

154  — 

-1  ГСП 

179  156,5 

15  43 

146  168 

157 

30  — 

—  170 

158 

45  — 

142  176 

159 

К  =  280  стон. 

60  41 

136  158 

147 

170  155  К=і260  стоь. 

15  40 

138  166 

152 

К=240  г. 

30  40 

стонетъ. 

45  — 

134  164 

149 

60  41 

—  170 

153 

161  151,5 

15  43 

142  — 

156 

30  42 

144  — 

157 

45  43 

152  166 

159 

60  44  154  168 

161 

172  158 

15  45 

158  — 

163 

30  43 

156  166 

161 

45  44 

60  — 

152  168 

160 

176  161  К=230 

15  сек.  спустя. 

30  45 

138  172 

155 

45  42 

—  174  156 

К=210 

60  — 

—  176  157 

172  156  К— 200 

15  — 

136  170 

153 

30  44 

146  — 

158 

172  155,5 

30  сек.  спустя. 

15  45 

126  186 

156 

30  — 

150  172  161 

К=180 

45  44 

156  166 

• 

60  — 

160  170 

165 

178  161 

15  45 

—  166 

163 

30  — 

162  - 

164 

X  ііу.  0,6  хл. 

45  — 

160  168 

въ  12  к.  с.  в. 

60  44  154  164  159  179  162,5Пр.  30  сек. 

Спустя 

11  минутъ, 

потребо- 

вавшихся  на  удаленіе  тромба. 

15  45 

138  166 

152 

30  46 

144  — 

155 

45  - 

146  - 

156 

XI  \щ.  такая 

60  — 

136  168 

152 

183  154  же.  Пр.  30  с. 

15  44 

138  158 

148 

30  — 

134  154 

144 

45  43 

132  158 

145 

XII  іп^.  такая 

60  — 

—  162 

147 

174  146  же.  Пр.  30  с. 

15  — 

114  — 

138 

30  40 

120  152 

136 

—  XVI  - 


45  42 
60  41 
15  — 

;ю  — 

45  40 
60  38 
15  40 
30  — 
45  39 
60  38 
15  — 
30  — 
45  37 
00  39 
15  40 
30  41 
45  42 
60  43  — 
15  40  130 
30  41 
45  40 
60  39 
15  40 
33  38 
45  39 
60  — 
15  — 
30  37 
45  39 
60  38 


128  156  142 
124  158  141 
116  156  136 
118  162  140 
122  152  137 
108  154  131 
116  152  134 
120  154  137 
118  156  — 
108  154  131 

—  152  130 
114  158  136 
118  162  140 
120  160  — 
130  170  150 
136  172  154 
128  164  146 

—  160  144 
—  145 

124  156  140 
128  160  144 

130  162  146 
128  160  144 
126  164  145 


XIII  ііу.  так, 
163  139  Пр.  46  г,еі(. 


160  136 


157  135 


152  136,г, 


XIV  іп^.  так, 
Пр.  40  сек. 


166  і48,бХУ  іП].  так. 
Пр.  30  сек. 


160  143  ХУІІіпІ.  так. 
Пр.  45  сек. 


162  144 


—  160 
128  162 


15  — 
30  39 
45  40 
60  39 
15  40 
30  39 
45  — 
60  40 
15  — 
30  — 

45  38 
60  — 
^  40 
ЗО  45 
45  42 
60  44 


130  — 
—  164 
126  — 
124  162 
128  — 
130  — 
126  — 
128  — 
120  156 
108  152 

122  158 
120  156 
128  164 


143 
145 

146 
147 
145 
143 
145 
146 
144 
145 
138 
130 

140 
138 
146 


156  145  XVII  ІI1^.  так. 
Пр.  41  сек. 

ХѴПІ  іпі.  0,2 
153  144  хл.въ4к.  с,  в. 

Прод.  15  сек. 


156  145 


158  145 


Й=180  стон. 
Е=160  04. 
стонетъ. 


156  136.6 


К=150  стон, 


140    —  152 

136  168   —  171  149 


15  43 
30  44 
45  — 
60  43 
15  45 
30  43 
45  44 
60  — 
15  43 
30  44 
45  — 
60  43 
15  44 
30  — 
45  43 
60  — 
15  — 
30  44 
45  41 
60  43 
15  42 
30  43 
45  45 
60  43 
15  45 
30  — 
45  47 
60  46 
15  45 
30  44 
45  45 
60  46 
15  44 
30  43 
45  47 
60  46 
15  45 
30  43 
45  43 
60  44 
15  46 
30  44 
45  43 
60  44 
15  43 
30  45 
45  — 
60  44 


144  —  156 
142  172  157 
152    —  162 

—  -    —  174  159 
148    —  160 

146    —  159 
144  170  157  176  159 

140  166  153 

—  164  152 
138  166    -  174  153,6 

—  162  150 
136  —  149 
132  158  145 

—  —    —  174  147 

—  160  146 
128    —  144 

130  158    —  171  145  К=150 

120  154  137  К=120  ст 
126  166  146 

—  170  148 
136  164  150  173  145 

—  166  151 
134  174  154  К=:100 

136  170  153  183  153 

—  166  151 

—  178  157  К=:60нест 
146  180  163 
140  170  155  180  156,5 
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л  к 
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оО 
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оО 
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1  70 
1(0 

■і  ил 
1Ы 

45 

Л  Л 

44 

100  іео  1/10 
1/0  15о  Но 

60  47 

142 

176 

159 

184  166 

47 

1  ОО  1 1;0  1  07 

15  — 

140 

166 

153 

15 

44 

116  146  161 

30  - 

172 

156 

30 

47 

114  144  129 

45  48 

128 

160 

144 

45 

44 

130  154  142 

т  47 

112 

144 

128 

189  145 

60 

43 

150  168  154 

15  46 

110 

140 

125 

15 

45 

158  182  170 

;30  45 

114 

127 

30 

44 

150  188  169 

—  127  184  127 


185  152,6 


Задуіііеніе 
36'. 


Задушеніе 
39  сек. 


О  и  Г  V  а  №  13-й. 


3  • 
^  I 


Въ  15" 
Кров.  давл. 


.5  8 


Въ  1' 


П  о  С9 

КС  Л  « 

О)  ч 

о,  >а  о. 

О  Й  К 


15  36  168  212  190 
30  37  174  214  194 
45  32  162  242  202 
60  44  184  212  198 
15  38  192  210  201 


30 

37 

188 

208 

198 

45 

38 

148 

180 

164 

60 

48 

158 

246 

252 

15 

56 

186 

248 

267 

30 

29 

152 

280  216 

45 

36 

172 

296  234 

60 

36 

176 

280  228 

15 

34 

164 

276 

220 

30 

37 

200 

400 

300 

45 

48 

182 

240 

211 

60 

41 

108 

228 

198 

15 

49 

182 

230 

206 

30 

154 

178 

166 

лиг.  пр.  ѵа§и5. 


перерѣв.  прав,  ѵа^пк. 


—  XXII  - 


45 

154 

174 

164 

60  78 

142 

164 

153 

15 

75 

150 
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161 

30  66 
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140 
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45 

64 
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■і  С  Л 
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л  л 
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45 

об 

•і 
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60 

ІоО 

100 

^  /1  г 
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15 

57 

1і24 
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-1  о  о 
ІОО 

30 

61 

Но 

А  Л 

140 
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45 

52 

112 

156 

134 

60  58 

12о 

А  п.  Л 

154 

140 

15 

59 
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142 

131 

30 

57 

124 

150 

н  от 

137 

45 

56 

124 

158 

-1  .1  -1 

141 

60 

].2Ь 

158 

142 

15 

58 

12о 

150 

ІоУ 

30 

57 

ІаО 

150 

140 

45  58 
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-1  с  /4 

154 
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60 

56 

3  24 

■1  А  о 

148 

■і  ос 
ІоЬ 

15 

53 

12о 

1о6 

14Ь 

30 

50 

12о 

15о 

Л-і 

141 

45 

ІОІ 

15о 

146 

60  54 

151» 

15 

53 

132 

164 

148 

30  57 

148 

170 

159 

45 

61 

144 

168 

156 

60 

57 

134 

160 

147 

15 

56 

170 

152 

30  — 


8ІП.  при  Ё= 
5  сек. 

—  К=:300 


=310.  Пр. 


136  168 
45  57  140  176  158 
60  —  138  172  155  К=300 
15  39    80  284  182  К==280 
Остановка  сердца. 
30  50  222  284  253 
45  46  180  244  212 
60  53  160  194  177 
15  54  154  192  173 
30  60  156  182  169 
45  51  110  182  146  Равд.  при  Е: 
Неболь,  остан.  сердца. 
60  53  158  184  171 
15  57  154  192  173 
30  56  154  182  168 
45  54  156  182  169 
60  57    —  174  165 
15  56  148  178  163 
30  57  152  178  165 
45  47  102  174  138  Разд.  при  К 
Остановка  сердца. 
60  49  142  172  157 
15  53  140  178  159 
30  45  150  188  169 
45  47  148  196  172 
60  51  160  182  171 
15  51  158  200  179 
30  44  170  210  190 


=290 


=290 


45  46  150  200  175 


Ііп].  0,425  хл. 
въ  8,5  к,  с,  в. 
Пр.  30'. 
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50 
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48 
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45 

40 

132  172 
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15 

36 
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30 

42 

132  184 
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45 

30 
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60 

31 
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15 

37 
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30 

31 

130  — 
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45 

27 

—  196 
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60 

34 
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15 

46 

126  180 
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30 

130  176 

45 

57 

120  158 
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60 

50 

108  160 
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15 

49 
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30 

48 

110  — 
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45 

49 
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60 

45 

—  148 
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15 

40 
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Остановка  сердца. 
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45 

104  150 
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45 
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60 

43 
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15 

47 

134  164 

30 

46 
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45 

41 

136  168 

152 

60 

48 

142  170 
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15 

44 

144  172 
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30 

46 

136  160 

148 

45 

47 

60 

46 

128  156 
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15 

42 
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30 

44 

—  164 

149 

45 

43 

136  — 
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60 

44 

132  162 

147 

15 

45 

136  — 
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30 

39 

76  — 

119 

Остановка  сердца. 

45  43  140  170  155 

60  40 

-  172  156 

15  42 

146  168 

157 

30  40  140  184  162 

45 

42 

152  224 

188 

60 

42 

150  216  183 

15 

40  166  198  182 

И  Іп^.  0,425 
хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  32'. 


ПІ  іпі.  0,425 
хл.  въ8,5в. с. 
в.  Пр.  26  сек. 


ІГ  0,425 
хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  32  с. 

о  я 
«  «б 
>»  и 

о  а 
« 

V  іпі.  0,425 
хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  28  с. 


VIІп^.0,22xл. 
въ  4 ,5  к,  с.  в. 
Прод.  7  сек. 


Равдр.  при  К=2903 


Раздр.  при  К" 
Е=310 


=320  8 


Раздр.  при  К— 290 


VII  ііу.  0,425 
хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  36  с. 


VIII  ііу.  0,425 
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о 


50 
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ЬО 
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ЙО 
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168 
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142 
150 
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о 
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ч 


30  с  122 
45  128 
60  124 

15  51  128 
30  50  126 
45  —  122 
60  —  116 

16  53  124 
30  —  132 
45  52  126 
60  50  122 


128 
122 
128 
120 
118 
124 
120  — 

—  154 
122  — 
118  — 
122  152 
126  166 
122  170 
126  164 

—  162 

—  164 
170 
158 
160 

164 
168 
156 
160 
176 
172 
158 
176 
166 
160 


116 
114 
120 


хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  30  с. 

IX  іп].  0,375 
хл.  въ  7,5  к.  с. 
в.  Пр.  25  с. 


30  40  130  172  151 
45  42  120  164  142 
60  43  110  144  127 

15  34    38  134    86  Гавдр.  при  11=270 

Двѣ  остан.  сердца. 

30  37    44  122    83  1і:^280 

Остан.  сердца. 
45  40    46  130    88  К=290 

Остан.  сердца. 


О  и  Г  V  а   №  14-й. 
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«в 
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141 
148 
131 
134 
141 
139 
137 
138 
136 
137 
146 
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144 
145 
148 
137 
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143  Раздр.  пер.  к.  и.  ѵаві 

148  8ІП.  при  Е=260. 
140 

144 

151  Равдр.  при  К=:240 
147 

137  К— 220 

149  К -200 

143 
141 


=150 


15  31  44  142  93  К= 
двѣ  остановки  сердца. 
30  52  110  184  147 
45  50  158  194  176 
60  52  132  186  159 
15  37  48  152  100  11=170 
остановка  сердца 
30  56  114  186  150 
45  52  146  182  164 
60  52  128  172  150 
15  53  126  170  148 
30  52  130  162  146 
45  50  128  154  141 
60  52  —  164  146 
15  51  116  158  147 
30  56  132  166^149 
45  53  124  —  145 
60  56  126  156  141 
15  53  122  190  156 
30  52  ~  160  141 
45  53  124  172  148 
60  56  132  166  149 
15  54  136  174  155 
30  55  128  164  146 
45  54  136  166  151 
60  52  124  150  137 
15  55  128  156  142 
30  58  128  —  — 
45  60  126  162 
60  56  134 


149 
148 

15  59  128  160  144 


30  —  142 
45  58  — 


—  151 
164  153 


Спустя  15  мин.  15 
сек.,  потреб,  на 
устраненіе  тромба. 
15  и  й  118  200  159 
30  3  1 122  194  1.58 


45 
60 


176  149 
184  1.53 


15  5-1  120  174  147 

30  54  122  186  154 
45  53  112  182  147 


60  56  122 
15  46  — 
30  34 

двѣ  остановки 


—  152 
—  186  154 
48  158  103  К- 
сердца 


:180 


-  XXIV  — 


45  50  130 
60  49  132 
15  39  74 
Остановка 
30  54  118 
45  50  124 
60  —  106 
15  40  86 
остановка 
30  46  120 
45  52  122 
60  50  128 
15  —  124 
30  51  124 
45  53  126 
60  52  120 
15  -  130 
30  51  118 
45  54  130 
60  53  118 
15  —  120 
30  50  116 
45  53  124 
60  45  92 
15  46  112 
30  53  122 
45  50  118 
60  —  124 
15  —  118 
30  51  122 
45  49  110 
60  48  116 
15  51  110 
30  51  108 
45  52  116 
60  52  — 
15  50  110 
30  _  108 
45  51  114 
60  49  110 
15  51  106 
30  —  108 
45  50  112 
60  51  108 
15  50  110 
30  —  106 
45  48  104 
60  47  106 
15  48  108 
30  46  106 


206  168 
196  164 
186  130 


сердца. 
192  155 
184  154 

—  145 
192  139 
сердца. 
180  150 
178  — 
180  154 

—  152 
176  150 
184  155 
188  154 
186  158 
180  149 

—  155 
176  147 
186  153 
176  146 
182  153 

—  137 

—  147 
178  150 
176  147 
182  153 
178  148 
182  152 
168  139 
180  148 
176  143 
172  140 
190  153 
188  152 
180  145 
168  138 
168  141 
172  — 
156  131 
154  — 

—  133 

—  131 
164  137 
154  130 
146  125 
150  128 

—  129 
146  126 


45  —  — 
60  —  — 
15  —  108 
30  45  110 
45  46 
60  48  104 
15  49  108 
30  — 
45  — 


60  52  112 


144  125 
142  124 
146  127 
140  125 
108  142  — 
138  121 
136  122 
—  120 
138  123 
144  128 


104 
108 


К==200 


К=210 
Е— 200 


Е— 210 

Е=:200 


і-і  (а  М 


II  ІЦ].  0,6  хл. 
въ  12  к.  с.  в. 
Прод.  60  с. 


III  ш^.  0,6  хл. 
въ  12  к.  с.  в. 
Прод.  58  с. 


ІГ  іп^.  0,15 
хл.  въ  3  к.  с. 
в.  Пр.  15  с 


15  53  114  142  128 
30  37    98  150  124  остан.  серд  Е- 
36  100  156  128  остан.  серд  е" 
104  158  131  ' 
128  164  Ш 
30  .50  120  160  140  Е^230 
сердца. 
141 
148 


4: 

60  51 
15  52 


небол.  остан. 
45  52  130  152 
60  —  144  — 

Спустя  1  мин. 
15^  126  192  159 
го^  §118  166  142 
45  §  120  168  144 
60  52  122  158  140 
15  50  118  154  136 

—  152  135 
116  158  137 

58  156  107  Е=220 
остановка  сердца. 
15  41  82  134  118 
30  50  126  176  151 
45  51  122  174  148 
60  46  120  164  142 
15  44  116  162  139 

—  158  137 


30  — 
45  36 
60  36 


30  46 
45  43  114  164  139 


V  Іщ.  0.6  хл. 
въ  12  к.  с.  в. 
Прод.  45  с. 


60  41 
15  40  110 


162  138 
—  136 


30  43  158  110  134 
45  45  112  156 
60  43  106  154 


15 
30 

45  42 


130 

39  100  162  131 
135 


"VI  0,6  хл. 
въ  12  к,  с.  в. 
Прод.  40  с. 


108 
110  160 


60  40  108  152  130 
15  41  104  146  125 
30  37  102  142  122 
45  —  —  152  127 
60  39  108  154  131 


ГП  іп^. 
хл.  12  к. 

Прод.  45 


0,6 
с.  в. 
с. 


15  38  106  148  127 

30  39  104  160  132 
45  —  120  178  149 
60  40  134  184  159 
15  35  84  186  135  К=250 
остановка  сердца. 
30  43  114  192  153 
45  47  132  186  159 
60  —  —  188  160 
15—120  178  149 
30  46  118  174  146 
45  48  124  170  147 
60  48  116  168  142 
15—110  162  136 
30  —  100  158  129 
45  47  96  158  127 
60  —  90  136  113 
15  50    88    —  112 


УШ  ІПІ.  0,15 
хл.  въ  3  к.  с. 
в.  Ир.  15  с, 


30  —    92  170  131 

45  —    88  Ш  111 

60  51    98  128  113 

15  39    36  118   77  К=230 

остановка  сердца. 


—  XXV  — 


30  49  72  102  174 
4.-,  —  84  —  93 
60  о2    84  102.  — 


15  51  86  106  96 
30  50    92  116  104 


С  и  Г  V  а   №  15-й. 


Вь 
Кров. 


15" 
дав  л. 


Въ  1' 


>.  — 

о  — 


й    ^  о 


ч 


т 
« 
о. 


о 
о 
еЗ 
ч 
о 


в 


Е 

ч 
о 


130 
126 


—  169 
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132  202  — 
120  198  159 
122  202  162 
120  196  158 
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114  200  157 
Ш  198  166 
128  200  164 
100  198  149 
116  200  158 
130  194  162 
110  200  155 
126  202  164 
118  212  165 
148  206  177 


15       146  208  177 
30  а  136  204  170 
45  і  144  208  176 
60  §  118  202  160 
15  °г  132  208  170 
30  3 
45 
60 
15 
30 
45 
60 
15 
30 
45 
60 
15 
30 
45 
60 
15 
30 

45  50  162  200  181 
60  40  116  202  159 
15  38  122  216  169 
30  39  100  234  167 
45  42  136-  220  178 

60  45  148  218  1  83  Равдр,  ц,  к.  ѵа^і  при 
15  40  144  230  187  К=300.  Пр.  5  с. 
30  44  140  234    —  Равд.  ц.  к.  К=290 
Ничтож.  остан.  дыхан. 
45  43  116    —  175 

60  48  158  .270  214  Раз.  цен.  к.  К=250 
15  45  156  218  187  Рав.  ц.  к.  К=300 
Едва  зам  1;т.  ост.  дыханія. 
30  45  164  250  207  Равд.  ц.  к.  11=270 
45  47  116  228  172 

60  42  104  242  173  Раз.  пер.  к.  11=270 


Остановка  сердца. 
15  38  156  240  198  Равд. 

30  31  148  248  198  — 
45  29  176  238  207 
60  —  162  230  196 
15  30  166  226  — 
30  29  160  224  192 


п.  к.  К=300 

—  К=:290 

—  К=280 


45  27  162  214  188 

60  27  156  222  189 
15  —  148  226  187 

30  29  132  210  171 
45  31  130  200  165 
60  30  136  212  174 
15  31  144  208  176 

30  35  136  196  166 
45  36  140  —  168 
60  34  134  190  162 
15  36  130  198  164 
30  41  132  186  158 
45  44  _  182  157 
60  —  128  184  156 
15  —  132  182  157 
30  47  126  184  155 
45  —  132  186  159 
60  44  136  184  160 
15  43  —  188  162 
30  45  132  186  159 
45  43  130  188  — 
60  44  126  186  156 
15  43  138  188  163 
30  39  122  180  151 
45  —  116  178  144 
60  46  114  180  147 
15  43  124  166  145 
30  52  124  194  159 
45  45  138  178  158 
60  46  124  176  150 
15  47  122  172  147 
30  44  126  178  152 
45  45  132  178  155 
60  38  28  176  102 
Остановка  сердца. 
15  46  74  196  135 
30  45  54  200  127 
остановка  сердца. 
45  48  70  206  138 
60  52  104  202  153 
15  40  64  190  127 
остановка 
30  38  48 
45  46  116 
слаб,  ост, 
60  46  126 
15  48  136 
30  —  144 
45  46  138 
60  41  128 
15  36  120 
30  41  110 


Ііщ. 0,425  хд. 
въ  8.5  к.  с.  п. 
Пр.  30  сек. 


II  ІЩ.  0,425 
хл.  въ  8,5  к.  с. 
в.  Пр.  30'. 


III  іщ.  0,425 
хл.  въ8,5к.с. 
в.  Пр.  30  сек. 


І\"  іп^.  такая 
же;  Пр.  35  с. 


У  ііц.  такая 
же.  Пр.  30  с. 


VI  іп^.  такая 
же.  1)р.  30  с. 


Раз.  п.  к.  К=280 

Р.  ц.  К=300.  Ост.  дых. 
Равд.  п.  К=290 

Р.  ц.  К=290.  Ост.  дых. 
Р.  ц.  К=280.  Ост.  дых. 
Разд.  п.  [1=280 


сердца. 
204  126 
198  157 
дых. 
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188  — 
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196  — 
194  161 
192  156 
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Р.  ц.  К=300 
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—  ХХГІ  — 
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124  200  162 
128  214  171 
130   —  172 


134 
132 


174 
173 


120  240  180 
126  202  164 
136  216  176 
134  208  171 
130  202  166 

—  200  165 
126  198  162 
122  190  156 
124  190  157 

—  192  158 

—  188  156 
140  172  — 
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же.  Пр.  26  с. 
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же.  Пр.  30  с. 
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15  43  46  172  109  Раз.  п.  к.  К=290 
остановка  сердца. 

30  42  72  160  116  Раз.  п.  к.  К=300 
остановка  сердца. 

45  52  130  174  152  Раз.  ц.  к.  К=300 
останов,  дыхавія. 


60 

47  144 

176 

160 

X  ііу.  такая 

15 

49  146 

178 

162 

же.  Пр.  27  с. 

30 

—  150 

182 

166 

4.5 

40  110 

186 

148 

60 

23  80 

166 

123 

XI  такая  же 

15 

18  54 

142 

89 

іп^.  Пр.  28". 

30 

18  26 

140 

83 

45 

36  38 

234 

136 

XII  ііу.  такая 

60 

41  164 

236 

200 

же.Прод.28''. 

15 

—  162 

222 

192 

30 

40  164 

220 

ХІІІііу.такая 

45 

43  172 

196 

же.  Пр.  25  с. 

60 

47  170 

214 

192 

15 

49  160 

212 

186 

ХІУіп^.  такая 

30 

48  162 

206 

184 

же.  Пр.  37  с. 

45 

47  — 

204 

183 

60 

51  — 

194 

178 

15 

—  164 

198 

181 

XV  ііу.  0,17 

30 

50  160 

200 

180 

хл.  въ  3,4  к.  с. 

45 

45  152 

198 

175 

в.  Пр.  24". 

60 

—  140 

196 

168 

15 

44  146 

194 

170 

30 

47  154 

190 

172 

45 

—  158 

192 

175 

60 

44  156 

186 

171 

15 

45  — 

182 

169 

О  и  Г  V  а   №  16-й. 


Въ  1' 


&  '° 

Міп. 

Мах. 

ЕВ 
« 

си 

о 

ч 

в  а 

О 

>> 

а 

15  38  128 

162 

145 

30  44 

124 

143 

45  43 

126 

144 

60  41 

128 

145 

15  43 

122 

160 

141 

30  41  124  164 

144 

45  42 

128 

166 

147 

60  44  122 

158 

140 

15  41 

124 

141 

30  43 

128 

166 

147 

45  42 

126 

158 

142 

60  42 

128  154 

141 

15  44 

120 

1.56 

138 

30  47 

112 

174 

143 

45  41 

120 

176 

148 

60  38 

114 

168 

141 

а 

и 

а, 


15  41  118  160  139 
30  41  128  164  146 
45  42  —  166  147 
130  168  149 

—  164  147 

—  170  150 

—  166  148 


60  - 
15  38 
30  40 
45  39 
60  37 
15  39 


—  162  146  Раздр.  цент.  к.  п.  ѵа^г 
8ІП.  токомъ  К=30нС'' 
Прод.  5  сек. 

30  41  134  174  154 

45  37  130  166  148  К=280 

60  38  134  164  149 

15  43  136  162    —  К— 260 

ничтож.  остан.  дых. 
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остановка  сердца. 

60  —  106  158  142 
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ничтож.  остан.  дых. 
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45  —  138  166  152 


-XXVII- 


оО  — 

1Ь4 

і4о 

15  — 

1о4 

1  7Л 

170 

10/ 

•_>ГІ    .1  о 

о()  4о 

■1  ЙО 

ІЬо 

15и 

45  — 

-1  о  о 

ІОО 

-1  7  о 
1  і  1 

ІЭЭ 

ЬО  44 

-1  '^Л 
ІОІ) 

ІОК 

14э 

15  45 

1  о  1 

134 

14/ 

ОЛ  ,1,1 

оО  44 

ІО0 

1  70 
1 

104 

45  45 

■1  оп 

104 

-1  и  7 
14і 

Ьи  4;! 

100 

І0О 

10/ 

1а  о4 

ІОй 

л  йй 
ІОО 

14У 

ОЛ  37 

оО  0 1 

1  оп 

100 

\  А  А 

144 

40  41 

1  ой 

ІіО 

іОи 

Ы)  44 

л  ЙО 
10/ 

14о 

1о  4/ 

100 

1  ЙО 
ІОО 

10/ 

оО  4<і 

140 

Ійо 

100 

4э  о  ( 

1 00 

1  7Й 
1(0 

іои 

1  й"; 
100 

1  о  ОО 

ІОО 

л  70 

оУ  4и 

1;^0 

Л  7Л 

1  /и 

140 

40  — 

1  Оіі 
104 

1 1^0 
10/ 

ои  41 

іои 

л  й/1 

1 04 

і /17 
14  / 

Ю  — 

1  йй 

і  00 

1 ЛЙ 
140 

ОІ)  40 

104 

1  йЯ 
100 

101 

40  44 

іои 

1  Кй 
100 

•1  И  й 
14о 

ои  4^5 

1/0 

1 1  и 

Ю  44 

л  Ой 
1  ііО 

1  ЙЙ 

ІОо 

ои  4іЗ 

1  7А 

1  і\} 

140 

40  44 

1,^4 

104 

144 

ой  "ів 

1  ок 

1  ( и 

1  /1  й 
140 

1 0  44 

1  Оіі 
і  л4 

1  йО 
10/ 

1  лч 

140 

ОП   л  7 
Ои  4 1 

1  00 

іои 

1/11 
141 

45  45 

1  ЙЙ 

100 

1 ЛЛ 

І44 

ои  41 

1  ои 

170 
1  <  / 

101  1\,- 

_4ии 

10  40 

1 9А 

л  ЙО 
10/ 

1  лч 

І40 

ЯО  45 

138 

174- 

І.ОО  XV— 

— ЧЧО 

— оо\л 

45  40 

128 

174 

151 

60  42 

126 

168 

147 

15  44 

128 

148 

30  — 

132 

160 

146  К: 

=280 

45  42 

124 

176 

150 

60  45 

128 

168 

148  К= 

=/0и 

ничтож.  ест.  дых. 

15  44 

126 

172 

149 

30  43 

128 

150  Е= 

=/00 

45  — 
60  — 

126 

174 

—  Кг 

 «1,1  г\ 

15  46 

172 

149 

30  49 

132 

170 

151 

45  44 

60  46 

136 

174 

155 

15  47 

130 

176 

153 

30  49 

132 

168 

150 

45  47 

124 

170 

147 

60  45 

130 

174 

152 

15  — 

126 

176 

151 

30  46 

124 

174 

149 

45  50 

128 

176 

152 

60  48 

132 

178 

155 

15  49 

134 

174 

154 

30  44 

130 

180 

155 

45  49 

136 

172 

154 

60  47 

118 

186 

152 

15  44 

124 

180 

30 

50 

128'  174 

151 

45 

47 

138  178 

158 

60 

128  176 

152 

15 

48 

—  174 

151 

30 

47 

122  170 

146 

45 

46 

138  174 

156 

60 

—  180 

159 

15 

47 



30 

43 

—  170 

154 

45 

42 

142  180 

161 

60 

47 

134  172 

153 

15 

44 

144  178 

161 

30 

47 

140  168 

154 

45 

126  176 

151 

60 



136  — 

156 

15 

45 

140  174 

157 

30 

46 

—  176 

158 

45 

44 

138  174 

156 

60 

47 

136  182 

159 

15 

45 

146  — 

164 

30 

46 



45 

43 

142  180 

161 

60 

42 

138  178 

158 

15 

45 

142  184 

163 

30 

41 

138  170 

154  К= 

:400 

45 

42 

—  184 

161 

60 

43 

—  178 

158 

15 

39 

144  196 

170  К= 

-220 

30 

34 

132  194 

163  к= 

:200 

остановка  сердца. 
45  36  108  192  150  К=210 
остановка  сердца. 


60 

40 

142 

176 

159 

15 

47 

148 

162 

30 

50 

184 

166 

45 

48 

144 

178 

161 

60 

47 

146  180 

163 

15 

45 

130 

159 

30 

48 

148 

178 

163 

45 

45 

140 

180 

160 

60 

46 

138 

159 

15 

45 

136 

182 

159 

30 

47 

130  178 

154 

45 

43 

180- 

155 

60 

45 

138 

159 

15 

49 

128 

178 

153 

30 

47 

135 

180 

158 

45 

49 

132  178 

155 

60 

45 

126 

184 

15 

47 

136 

180 

158 

30 

44 

122 

184 

153 

45 

49 

174 

148 

60 

47 

138 

180 

159 

15 

46 

128 

154 

30 

134 

182 

158 

45 

49 

130 

176 

153 

60 

47 

178 

154 

15 

46 

180 

155 

30 

47 

124 

174 

149 

45 

45 

132 

178 

155 

60 

47 

128 

182 

15 

46 

130  180 

30 

44 

126 

174 

150 

-ХХГІІІ— 


45  46 

124  176 

60  — 

136  188 

162 

15  47 

—  184 

160 

30  44 

130  178 

154 

45  — 

—  176 

153 

60  — 

132  182 

157 

15  45 

—  176 

154 

30  46 

138  186 

162 

45  43 

130  182 

156 

60  — 

134  178 

15  — 

128  — 

153 

30  46 

122  180 

151 

45  43 

136  180 

158 

60  45 

144  186 

165 

15  44 

142  180 

161 

30  45 

144  186 

165 

45  40 

142  184 

163 

60  42 

136  178 

157 

15  46 

128  174 

151 

30  45 

136  190 

163 

45  36 

146  184 

165 

60  44 

156  188 

172 

15  35 

150  202 

176 

30  36 

158  188 

173 

45  43 

152  184 

168 

60  44 

150  190 

170 

15  42 

146  186 

166 

30  45 

130  182 

156 

45  46 

126  — 

154 

60  44 

15  46 

136  190 

163 

30  42 

128  182 

155 

45  50 

134  176 

60  45 

128  184 

156 

15  49 

134  182 

158 

30  — 

136  180 

45  47 

60  43 

126  184 

155 

15  46 

128  174 

151  К 

=  240 

30  38 

142  186 

164 

45  40 

144  182 

163 

К 

=220 

60  37 

138  184 

К 

=210 

остановки  дыханія 

не 

получилось. 

15  43 

140  178 

159 

30  46 

138  180 

45  — 

140  172 

156 

I  ІI1^.  0.6  хл. 
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54 

126 

150  138 

60 
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XXIX  — 


15  —  130  158  144 

30  55  136  162  149 

45  —  138    —  150 

Ь'О  —  148  166  157 

15  54  150  170  160  11=250 

больш.  остановка  дыханія. 

30  53  138  172  155  11=220 

бодьш.  остановка  дыханія. 

45  —  134  158  146 

60  52  140  164  152  К-^210 

больш,  остановка  дыхапія. 

15  53    —  160  150 

30  —  136   —  148  Е=200  тоже. 

45  52  140  162  151 

60  53  146    —  154 

15  55  140    —  151 

30  51  130  152  141  К=190  тоже. 

45  52  126  148  137 

60  54  132  150  141 
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30  —  140    —  146 
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45  59  156  170  163 

60  58  162  170  166 
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45  56  130  158  — 

60  57  138  160  1.54 
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Кров.  давл. 
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30  20  140  188  164 
45  19  136  182  159 
60  22  134  186  160 
15  17  —  190  162 
30  —  138  —  165 
45  23  130  188  159 
60  24  146  194  170 
15  27  132  194  163 
30  26  133  190  162 
45  27  148  200  174 
60  —  142  192  167 
15  —  152  190  171 
30  28  146  214  180 
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81  164 


107  166,8 


45  30  172  230  201 

60  48  198  226  212  133  191 

15  49  210  228  219 


30  56  216  230  223 

45  57  222  231  228 

60  58  218    —  226  220  224 
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30  60  194  222  208 

45  61  206  224  215 

60  59    —  220  213  238  212 


Впрыснуто 
Аіг.  0,00156 
въ  1,56  к.  с. 
в.  Пр.  18  сек 

Впрыснуто 
Ш.  0,00157 
въ  1,57  к.  с. 
в.  Пр.  15". 


15  —  202  224  — 
30  60  198  220  209 
45  58  190  216  203 
60  59  188  212  200  236  106 
15  58  194  214  204 
30  59  184  210  197  234  200,» 

Спустя  105" 
15  57  178  206  192 
30  58  180  210  195 
45  _  _  204  192 
60  57  184  212  198  230  194 
15  55  166  202  184 
30  59  172  200  186 
45  56  168  206  187  227  186 

Спустя  2  минуты. 
60  52  152  208  180 
15  45  140  206  173 
30  43  144  214  179 
45  46  152  184  168 
60  49  138  182  160  183  170 
15  42  136  190  163 
30  46  130  194  162 

45  47  126  204  165  ІІІпі.0,28хл 
60  50  1  42  200  171  185  165  въ  5,6  к.  с.  в. 

Пр.  20'. 

15  .53  122  196  159 

30  53  142  194  168 

45  54  152  188  170 

60  50  148  176  162  210  165 

15  57  150  178  164 

30  52  162  180  171 

45  54  152  172  162 

60  52  146  162  160  215  164 

15  53  158  178  168 

30  49  154  180  167 

45  52  152    —  166 


I  іп^.  0,5  XI. 
въ  10  к.  с.  в. 
Пред.  37'. 


—  XXX  - 
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15  45  136  172  154 
30  48  152  184  168 

45  43  174  196  185  III  ш^.  0,5хл. 

60  44  150  198  174  180  170  въ  10  к.  с.  в. 
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Впрыснуто 
Аігор.  8а1. 
0,0014  въ  1,4 
к.  св.  Пр. 30'. 


Впрыснуто 
Аігор.  зиі. 
0,0011  въ  1,1 
к.с.в.Пр.  28'. 


Впрыснуто 
АІГ.  0,0010 

въ  1  к.  с.  в. 

Прод.  17  сѳк. 
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в.  Пр.  30  с. 
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60 
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15 

53 
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30 

54 

162  184  173 

45 

58 

168  186  177 

60  —  170  182  176  213  172 

15  —  168  182  175 

30  54    —    -    —  214  175 

1  мип.  спустя. 
45  52  154  184  169  208 

1  мин.  спустя, 
60  50  158  196  177  200 
15  51  164    —  180 
30  —  166  194  — 
45  —  170  192  181 
60  52  172    —  182  205  181 

15  51  172     

30  —  178  190  184  204  183 

Спустя  1  минуту. 
45  50  176  186  181  200  181 

Спустя  1  минуту. 
60  50  170  188  179  200  179 
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28.  0.  ІіЬгвісН.  СЫогаІЬуйгаІ;  Ш  аийаее  1871. 

29.  Фостеръ.  Учебникъ  физіологіи.  Т.  I,  пер.  проф.  Тарханова  1882  г. 
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ПОЛОЖЕНІЯ. 


1.  Хлоралформамидъ  займетъ  мѣсто  въ  терапіи  какъ  Ьурпоіісит. 

2.  Есть  основанія  къ  осторожности  при  употребленіи  хлоралформа- 
зіида  въ  случаяхъ  паталогическихъ  нарушеній  въ  органахъ 
кровообращенія  и  желудочнокишечнаго  канала. 

3.  Хлоралформамидъ  составляетъ  довольно  надежный  апіісіоіпт 
стрихнина. 

4.  При  опредѣленіи  на  людяхъ  снотворнаго  эффекта  взятаго  для 
испытанія  Ьурпоіісит  должно  быть  принято  въ  разсчетъ  и  по 
возможности  устранено  участіе  въ  эффектѣ  момента  самовнушенія. 

5.  Рекомендуемое  для  сомнительныхъ  случаевъ,  двойное  измѣреніе 
груди  у  новобранцѳвъ,  (съ  цѣлью  опредѣленія  разницы  между 
подмышечнымъ  и  ксифойдальнымъ  размѣрами  груди),  считаемъ 
мало  примѣнимымъ,  какъ  слишкомъ  зависящее  отъ  доброй  воли 
новобранца. 

6.  Поставленіе  вопроса  о  годности  новобранца  въ  зависимость 
отъ  величины  отверстія  въ  барабанной  перепонкѣ  считаемъ  не 
вполнѣ  научнымъ. 

7.  Зубоврачебное  дѣло  въ  Россіи  много  терпитъ  отъ  недостаточно- 
сти общеобразовательнаго  ценза,  требуемаго  отъ  зубныхъ  врачей. 


'игісиіит  ѵііае. 


Анзельмъ-Игнатій-Францишекъ  Евстафьевичъ  Малаховскій,  потом- 
ственный дворянинъ  Витебской  губерніи,  римско-католическаго  вѣро- 
исповѣданія;  родился  въ  1856  году.  Среднее  образованіе  получилъ 
въ  Витебской  классической  гимназіи.  Высшее  образованіе  получилъ 
въ  Спб.  Императорской  Медико-Хирургической  Академіи,  которую  окон- 
чилъ  въ  1879  году  со  званіемъ  лекаря.  Во  время  послѣдней 
Русско- Турецкой  войны,  будучи  студентомъ  У  курса,  былъ  на  службѣ 
въ  Россійскомъ  Обществѣ  Краснаго  Креста,  въ  дѣйствующей  арміи, 
съ  7-го  Іюня  1877  года  по  15-е  Августа  1878  г/— Назначенъ 
20-го  Января  1880  г.  младшимъ  врачемъ  въ  127  пѣх.  Путивльскій 
полкъ.  27-го  Февраля  того  л;е  года  перемѣщенъ  младшимъ  орди- 
наторомъ  въ  Варшавскій  Уязвовскій  военный  госпиталь,  въ  каковой 
долашости  состоитъ  и  по  настоящее  время.  Съ  1-го  Сентября  1888  г. 
находится  въ  нрикомандированіи  къ  Спб.  Императорской  Военно- 
Медицинской  Академіи  для  усовершенствованія  въ  медицинскихъ 
наукахъ.  Въ  теченіи  этого  времени  сдалъ  экзамены  на  степень 
доктора  медицины. 
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